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„Meli bychom se dat nejak dohromady,“ 
povfdal ctenar Radioveho konstruktera 
Svazarmu z Vysocan, ktery si prisel pro 
predchozf cfsia RKS na doplnenf rocnfku 
a chtel si zaplatit inserat, ze hleda radio- 
amatera, se kterym by mohl spoiupracovat. 
Tak vida, clovek by rekf Praha, a ono pod 
svfcnem tma. Obyvatel Vysocan ma probI6- 
my s tfm, jak sehnat sprfznenou dust ke 
spolupraci. 

Podfvame-li se na seznam kolektivek, vi- 
di'me, ze prave ve Vysocanech a jejich nej- 
blizsim okolf je jich huste rozseto. Zkuste 
vsak projit Karlinem, Libnf do Hloubetfna 
a zase zpatky pres Vysocany a spocitejte, 
kolikrat vam padne do oka neco, co by 
obcanum rfkalo, ze tarn a tarn majf prfle- 
zitost pracovat ve svazarmovskim koiektivu 
radistu. NenapoStete ani do jedne. A pokud 
jsme melt moznost videt jine kraje nezli 
Prazsky, nebylo to o nic lepsf. Skoro to vy- 
pada tak, jako by se radisti se svojf cinnostf 
skryvali - a preci jejich price ve Svazarmu 
nespf. A proto je na case pripomenout, 
ze konstruovat peknazarfzenf neni vsechno. 
Ocastnit se soutezf, kde se v eteru setka- 
vajf stale tytiz hlasy a stale tyz ,,rukopis“, 
take nenf jeste vsechno. Vzdyt: ukolem Svaz¬ 
armu je sdruzovat masy obyvatel, pomahat 
masam k dosazeni nektere branne odbor- 
nosti a tento dkol, jak se zda, nelezf funkcio- 
narum a clenum-radistum svazarmovskych 
organisaci prflis na srdci. Zapominame, ze 
propagaci a agitacnf cinnosti je zapotrebf 
venovat stejnou pozornost jako vycviku. 


Chceme-Ii nekoho zftra vycviSit, musfme 
ho dnes zfskat. Nepomyslf na to v Budejo- 
vickem kraji (nac. KRK s. J. £incura), kde 
nedostateirna cinnost propagacni odsunula 
kraj v predsjezdove soutezi na poslednf 
mfsto. Zrejme na ni zapomfna i kraj Filina 
(nac. s. Dusan §vec), kde v poslednf dobS 
nepribyla ke ctyrem kolektivkam ani jedina, 
nepamatuje na ni kraj Hradec Kralovd (nac. 
s. Bohumil Nigrin), kde existujfci kolektiv- 
ky spi, propagace si nehledf ani Karlovy 
Vary (nac. s. Milan Steiner), ktere se majf 
na podzim predstavit ucastnfkum mezi- 
narodmch rychlotelegrafnfch zavodu a po- 
chlubit se svou cinnosti. Jak se majf zajemci 
o radioamatersky sport dovedet, ze mnohem 
lipe se jim bude pracovat ve Svazarmu, 
kdyz jim to nefeknou jeho vedoucf funkcio- 
niri aclenove, jimz Svazarm poskytuje proje- 
jich oblfbeny obor takove materialnf predpo- 
klady, jake nemeli v zidne jin6 organisaci? 

Soudruzi, je samozrejm^, ie Ci£inn6 formy 
propagace nevymyslf jeden £iovek, i kdyz 
je to trebas nacelnfk krajskiho radioklubu. 
Nestalo by tedy zato, aby se tfmto probid- 
mem zab^Vala rada klubu, vybor a trebas 
clenska schuze? Vice hlav vie vf - a nezapo- 
meftte, ze to platf i o I. sjezdu Svazarmu. 
Take tarn se sejde mnoho dobrych hlav 
a bylo by velmi neprfjemne, kdyby se 
teprve tarn, pri hodnocem Sinnosti svaz¬ 
armovskych slozek, ukazalo, ze radiste si 
hrali na svem zadratovanim pfsefku a za- 
pomneli, ze jsou take Svazarmovci s Fadou 
dalsfch ukolu. 
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BATERIOVE PRIJIMACE 

jarostav T. Hyan 


V dobe dovolene, pri vyletech, rekrea- 
cich a podobne je bateriovy prijimac 
neocenitelnym spolecnikem. Jeho hlavni 
vyhoda tkvi v tom, ze neni vazan na si- 
t’ovy rozvod elektricke energie, z cehoz 
vyplyva, ze ho muzeme pouzivat vsude 
ve volne prirode. Je vsak pochopitelne, 
ze ma-li byt bateriovy prijimac lehce 
prenosny, je hlavnim pozadavkem, aby 
jeho vdha by la co nejmensi, aby totiz 
pozitek z prijiman^ hudby ci slova nebyl 
vykoupen obtiznou dopravou. 

V nasledujicim je uveden popis neko- 
lika prijimacu s vysvetlenim funkci jed- 
notlivych soucasti a obvodu. Ctenar 
bude postupne sezndmen s jednodu- 
chymi zapojenimi a posleze se zapoje- 
nim superhetu, a to napajeneho jak ba- 
teriemi, tak i pridavnym si t’ovym do- 
plnkem. 

Primozesilujid prijimace. 

Jednoelektronkov^ pristroje na baterie 
jsou s hlediska rozhlasoveho poslechu 
pristroji mdio vdecnymi. Jiz samotny 
fakt, ze jejich hlasitost je tak mala, ze 
umoznuji jen poslech na slucMtka, mlu- 
vi proti nim. Avsak s hlediska stavebniho 
jsou cenn^m nametem prdce pro ra- 
dioamat^ra-zacdtecnika. Jsou jedno- 
duch6 a kazdy je snadno sestavi a od- 
stranl pripadn£ chyby. Jejich cinnost je 
jednoducha a snadno pochopitelna a 
proto poskytuji zacatecnikovi vice uzit- 
ku v pouceni nez slozit£ pristroje, kde 
by jeho prace v urcitych pripadech spo- 
civala prakticky v kopirovani. Ma tedy 
zacatecnik nejv£tsi konstrukcni volnost 
pri stavbe jednoelektronkoveho priji¬ 
mace, nebot’, jak jiz bylo receno, neobsa- 
huje schema jednoelektronkoveho pri¬ 
jimace zadne zaludnosti, se kterymi by 
se radioamater tezce potykal. 

Nasledujici schema uvadi takovy jed- 
noduchy prijimac s jedinou elektronkou 
1S4. (Elektronka 1S4 neni elektronkou 
detekcni, avsak bylo vyzkouseno, ze 
dava pri stejnem napeti na anode daleko 


vetsi vykon nez normalne pouzivana 
1F33.) _ 

Zapojeni prijimace je takovdo (obr. 1): 
Signal se dostava do prijimace pomoci 
anteny ci jeji ndhrazky na antenni civku 
(1,2) do bodu 1. Odtud induktivni vaz- 
bou je prenesen na mrizkovou civku (3, 
4), ktera tvori s C 2 resonancni obvod; 
otocnym kondensatorem C 2 o kapacit£ 
500 pF si vyladime zadanou stanici. 
Pies kondensator C x - 200 pF se dostdvd 
signal na mrizku elektronky, kterd je 
spojena se zemi odporem Ri - 1 M&. 
Na mrizce je signal detektovdn, Jelikoz 
mrizka elektronky ma schopnost rfdit 
pomerne malymi zmenami sv£ho napeti 
anodovy proud, kolisajici napeti, jez je 
rimerne sile zachycen£ho signalu, vyvo- 
lava v rytmu modulace zmeny anodo- 
v6ho proudu. Sluchatka vfazena mezi 
anodu elektronky a baterii maji urcit^ 
odpor, zpravidla dva az ctyri tisice 
ohmu. Protoze na kazd&n odporu vzni- 
ka prutokem proudu napet’ova ztrata, 
t, zv. spad na napeti, shledame se s timto 
spadem i na sluchatkach. Takto vznikl6 
napeti, ktere sleduje presne kolisani na¬ 
peti na mrizce, avsak je nekolikanasobne 
vetsi, je pak premeneno ve sluchatkach 
ve zvuk. 

Pri detekci je vsak na mrizce nejen 
stejnosmern£ a modulacni napeti, ale 

1 jak^si male zbytky vysokofrekvencniho 
napeti nosn^ho. Tak6 to to napeti 
vstoupi do elektronky a je zesileno. Ne- 
uplatni se vsak ve sluchatk&ch, protoze 
se do nich vubec nedostane. Kondensd- 
tor C 3 , jehoz kapacitaje 2 000 pF, p&sobi 
pro to to vysokofrekvencni napeti jako 
zkrat a svede je k zemi. Na odporu R 3 - 

2 000 Q vsak toto napeti jeste mame a 
privadimeje zpet civkou (6,5) apromen- 
nym kondensatorem C 5 o kapacite 
500 pF takt^z do zeme. Induktivni vaz- 
bou se vsak dostava toto napeti z civky 
(5, 6) do mrizkov^ civky (3, 4) a tarn na 
resonancnim obvodu zvy^uje napet’ovou 
uroven prave prijimaneho signalu. Na¬ 
peti do mrizkov^ho obvodu vstupuje 
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v mire tim vetsi, cfm vet^i proud muze 
prot&kat pri zvetsovani kapacity zpet- 
novazebniho kondensatoru C 5 . Tak si 
tedy timto kondensatorem nastavujeme 
prave takovy ucinek, aby ztraty kmi- 
tav^ho obvodu byiy vyrovnany. Prive- 
deme-li energie vice, nez je pripustno, 
elektronka se rozkmita, coz lehko po- 
zname podle neprijemnych hvizdu pri 
laden! 

Zpetnd vazba, jiz jsme si prave popsali, 
zvysuje velice citlivost prijimace a taktez 
selektivitu, t. j. „vybiravost“ jedne sta- 
nice z velkdho poctu jinych stanic. Citli¬ 
vost je nejvetsi, mame-li kondensator 
v t& poloze, kde jeste elektronka nenasadi 
vlastni kmity, ale ktera je ji pokud moz- 
no nejblize. 

Jak jiz bylo receno, kondensator C 3 
odstranuje vysoky kmitocet, soucasne 
vsak omezuje nadbytek vysokych tonu, 
cimz zvuk dostava prijemnejsi zabar- 
veni. Svorky pro privod anodov^ho na¬ 
peti jsou premosteny kondensatorem 
C 4 - 0,2 /zFj ktery predstavuje zkrat pro 
nezadane nizkofrekvencni proudy, vzni- 
kajici na stinici t. j. druhe mrizce elek- 
tronky a dale omezuje pripadn£ ruseni, 


jez by mohlo nastat pri stdrnuti anodov£ 
baterie. 

Odpor R 2 o hodnote 1 000 ohmd chra- 
ni elektronku pred spalenim zhaviciho 
vlakna. Kdybychom totiz nejakou chyb- 
nou manipulaci zapojili kladny privod 
anodove baterie na kladny privod zha- 
veni, pak kdyby tu odpor R a nebyl, cely 
proud z anodov£ baterie by tekl vl&k- 
nem elektronky. Vlakno, dimensovan^ 
na napeti 1,4 V, by pochopitelne tako- 
veto pretizeni nesneslo. Mame-li tu vsak 
R 2 , pak pri napeti anodky asi 30 V pro- 
t£ka obvodem jen 0,03 A a tento proud 
vlakno elektronky nemuze spalit. 

Prijimac je napajen anodovou baterii 
slozenou z sesti kusu plochych baterii 
(27 V), zhaveni obstarava jeden mono- 
clanek o napeti 1,5 voltu. Cely prijimac 
je vestaven do mal£ drevene krabice 
s odnimatelnou zadni stenou pro vyme- 
nu baterii. Vlnovy rozsah byl v tomto 
pripade volen jen stredovlnny; civky 
je mozno si navinout podle vypoctu (viz 
dale) nebo zakoupit jiz hotovou stredo- 
vlnnou civku. 

Jako dalsi pristroj, se kterym chceme 
ctenare seznamit, je maly dvouelektron- 
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kov^ pfijitnac, ktery nam skytd poslech 
na reproduktor nebo velmi hlasite na, 
sluch&tka (obr. 2). T€z odstranuje dalsi 
nedostatek jednoelektronkov^ho pfistro- 
je, t. j.. malou schopnost zachytit v do- 
statedn^ sile vzdalenejsi stanice. 

Tentokrate byl volen vlnovy rozsah 
dvoji, jednak kratkovlnny a jednak 
stfedovlnny, pf epinani jednotlivych roz- 
sah& sc provddi jcdnoduchym trlpolo- 
vym pfepina£em. Jsou-li spinace rozpo- 
pojeny, pfijimame stredni vlny, jsou-li 
spojeny, prijimame vlny kratke. 

Na obr. 2 vidime schema tohoto pfi- 
stroje. Je osazen dvema elektronkami, 
a to detekcni a nizkofrekvencni 1F33 
a koncovou 1L33. Spotreba zhaviciho 
proudu pro tyto dve elektronky je velmi 
mala a cini asi 75 mA pri napeti 1,4 V. 
Bylo pouzito miniaturnl anodov6 ba- 
terie o napeti 67,5 V a zivotnosti cca 
50 hodin. Ge\f pristroj je postaven na 
mal6 kostre z duralov^ho plechu o tloust- 
ce 1 mm. Pouzitim miniaturnich elektro- 


nek a t^z ostatnich miniaturnich sou- 
casti, jako je na pf. vystupni transfor- 
mdtor VT33, ktery je pro miniaturni 
bateriov^ elektronky speciaine konstruo- 
van, dosahujeme opravdu malych roz- 
meru, coz je pri konstrukci bateriovych 
pfijimacu skutecnosti jenom vitanou. 

Seznam soucasti a jejich funkce: C 1 je 
otocny ladici kondensator se vzducho- 
vym dielektrikem, jehoz kapacita je 
500 pF. Tim to kondensatorem vyladu- 
jeme zadane stanice. C 2 je kondensator 
pro rizeni zpetn^ vazby, je taktez otoci- 
ny, avsak jeho dielektrikum je z perti- 
naxu. Jeho pocatecni kapacita budiz 
pokud mozno nejmensi, kapacita uza- 
vf en£ho cini 400 500 pF. C 3 je pevn^ 
kondensator o kapacite 100 pF. Po- 
uzijeme-li mensi hodnoty, nasazuje 
zpetna vazba drive, po pfipade vubec ne- 
vysadi, zvetsenim jeho hodnoty prestane 
zpetna vazba vubec nasazovat. C 4 je od- 
delovaci a detekcni kondensator o kapa¬ 
cite 100 pF. Jeho zavislost na Rj je asi 
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takovato: pouzijeme-li mal^ C 4 a male 
R 1; je hcinnost detekce mala. Pri vel- 
kych hodnotach techto dvou clenu po- 
tlacujeme vysky. Jako dalsi kombinace 
muze byt pouzito maleho C 4 a velkeho 
Ri (R. nesml prekrocit hodnotu danou 
vyrobcem), coz je zvlaste vyhodn£ pro 
prijem na kratkych vlnach. Naproti 
tomu pouzijeme-li velkeho C 4 a maleho 
R 15 bude ladici obvod tlumen, reso- 
nancni krivka by v tomto pripade byla 
plocha na ukor selektivity. 

Z predchoziho vidime, ze muzeme 
pouzivat ruznych hodnot pro konden¬ 
sator C 4 a odpor R x ; udane hodnoty ve 
schematu jsou hodnotami obvyklymi. 
C 5 je svitkovy kondensator o kapacite 
10 000 pF. Tvori vazebni clen mezi 
prvni a druhou elektronkou, zadrzuje 
stejnosmerne napeti a propousti napeti 
nizkofrekvencni. Ten to vazebni konden¬ 
sator je zase v urcite zavislosti s mrizko- 
vym odporem R 5 koncov6 elektronky. 
Tak pri volbe velkych hodnot C 5 a R 5 
dostdvame dobry prednes nejhlubsich 
basu (velka RC konstanta, zarucujici 
prenos nizkych kmitoctu), opacne zas 
vyzdvihujeme vysoke tony. Pouzijeme-li 
velkeho C 5 , vznika nebezpeci, ze se svo- 
dem kondensatoru dostane kladny naboj 
na mrizku koncove elektronky, kde by 
nam zmensoval zaporne predpeti a tim 
zpusoboval skresleni, pripadne prevy- 
silo-li by kladne napeti stavajici zaporn^ 
prepeti (viz dale), nastalo by zniceni 
elektronky a ztrata emise prilisnym ano- 
dovym proudem. C 6 je pevny konden¬ 
sator o kapacite 0,1 /x F, jehoz ucelem 
je sv^st k zemi stridave napeti, ktere pri 
cinnosti elektronky by mohlo vzniknout 
na jeji stinici mrizce. Zmensime-li C 6 , 
zeslabuji se vysoke tony, vypustime-li 
jej vubec, prestane nasazovat zpetna 
vazba. C 7 je pevny kondensator o kapa¬ 
cite 0,1 jwF. Je jim provadena filtrace 
mrizkov^ho predpeti, ktere vznika pruto- 
kem anodoveho proudu odporem R 7 . 
C 8 - 2000 pF - svadi k zemi vysoko- 
frekvencni napeti. Volime-li jej velky, 
zeslabime vysoke tony, takze basy vy? 
niknou. Vypustime-li jej vubec, jsou 
vysoke tony velmi siln^ a vznika nebez¬ 
peci rozkmitani koncove elektronky vy- 
sokofrekvencnimi kmity. C 9 je pevny 
o kapacite 1 ^F, predstavuje zkrat pro 
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stridava napeti. Kdybychom vynechali 
tento kondensator, ktery blokuje ano- 
dovou baterii, zaostril by se prednes pri- 
stroje a po pripade by se ozval hvizd 
kladne nizkofrekvencni zpetn^ vazby. 
Je zajimave, ze nekdy hvizd neslysime, 
vazba se projevuje jen skreslenim nebo 
sykanim, zapojime-li vsak maly bloko- 
vaci kondensator, asi do 0,5 /^F, ozve se 
hvizd v pine sile a teprve kdyz velikost 
kapacity prestoupi 1 //F, ustane hvizd 
a zpetna vazba. Tento jev se nevysky- 
tuje u novych anodovych baterii, zato se 
dostavi pravidelne, pouzivame-li stars! 
anodky, jejiz vnitrni odpor vysychanim 
elektrolytu a opotrebenim stoupl. 

R 1 jemfizkovy svod detekcni elektron¬ 
ky a jeho hodnota je 1 Mi2. R 2 - 1000 
ohmu. Na tomto odporu vznika vysoko- 
frekvencni napeti, jez pouzivame k zave- 
deni zpetne vazby. R 3 - 0,1 Mi2 - je pra- 
covnim cili zatezovacim odporem elek¬ 
tronky 1F33. Na nem vznika zesilen^ 
napeti, ktere dale vedeme vyse uvede- 
nym vazebnim kondensatorem C 6 na 
mrizku koncove elektronky. Volime-li 
hodnotu tohoto pracovniho odporu vet- 
si, mame vetsi zesileni, naproti tomu 
klesa ubytkem na spadu anodove napeti. 
Obvykle hodnoty jsou 0,05 az 0,3 Mf2. 
R 4 - 0,4 Mi2, zmensuje napeti na stinici 
mrizce elektronky na vhodnou velikost 
a tim upravuje cinnost elektronky 
s ohledem na zpetnou vazbu a zesileni. 
Napeti na stinici mrizce nema byt vetsi 
nez na anode. (Vzhledem k tomu, ze 
proud stinici mfizky je velmi maly, me* 
rime napeti na stinici mrizce nejlepe 
voltmetrem o minimalni vnitrni spo- 
trebe, nejlepe elektronkovym voltmet¬ 
rem. Kdybychom merili na priklad 
meridiem, jehoz odpor je 1000 Q/V, 
pak pri pine vychylce meridla pro- 
t^ka obvodem proud 1 mA. Tento proud 
nam zatizi tak dalece mereny obvod, ze 
je-li pracovni proud stinici mfizky treba 
petkrat mensi, odecteme na stupnici 
voltmetru hodnotu, ktera neni ani pri- 
blizna, jak je daleko od spravne hod¬ 
noty) . R 5 je mrizkovy svod koncove elek¬ 
tronky 1L33 a jeho hodnota je 1,5 
R e - 0,2 Mf2 - je filtracni odpor, ktery 
spolu s C 7 filtruje mrizkov^ predpeti. 
R 7 - 800 ohmu - chrani elektronky pred 
napetim anodove baterie a zaroven vy- 
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tvari se na nem prutokem anodov^ho 
proudu zaporne mrizkove predpeti pro 
koncovou elektronku. Vsechny uvedene 
odpory v nasem prfpade jsou ctvrt- 
wattov6. 

Zbyva jeste se zminit o kondensdtoru 
C 10 - 30-^500 pF - ktery se nachazf 
mezi' antenni zdirkou a antenni civkou. 
Tento kondensator nazyvame „zkraco- 
vaci“. Pusobi totiz skutecne tak, jako 
kdybychom delku anteny zkracovali. 
Jaky je vyznam tohoto kondensatoru? 
Otevreme-li jej, coz znamena zmenseni 
kapacity a tudiz i zmenseni vlivu anteny 
na prijimac, prichazi mens! napeti na 
ladici obvod prijimace, pnstroj dava 
tedy mens! hlasitost, avsak pozorovatelne 
vetsi selektivitu. Zvetsujeme-li hodnotu 
kondensatoru, t. j. zasouvame-li rotor do 
statoru, nastava opacny pripad. 

Pokud se tyka civkove soupravy, je 
mozne si ji navinout nebo opatrit pri¬ 
jimac jiz hotovou soupravou vcetne pri- 
slusn^ho prepinace. Pokud provedeme 
zapojeni podle schematu, nesetkame se 
pri uvadeni do chodu s zadnym neza- 
danym jevem. Pnstroj byl opatren ma- 
lou stupnici pro Sonoretu. Vzhledem 


k tomu, ze po uvedeni do provozu ne- 
budou souhlasit prijimane stanice s roz- 
delenim na stupnici (t. zn. budou posu- 
nuty bucFto vsechny znacne vlevo nebo 
vpravo od sveho spravn6ho vyznaceni), 
pak pri pripojeni anteny, kter<£ budeme 
nejcasteji pouzivat, doladime opatrne 
bakelitovym sroubovakem zelezova jad- 
ra civek tak, az se nam hlavni vysilad 
octne na spravnem miste. K tomu vsak 
je nutno dodat, ze toto nastavenf bude 
spravn£ jen pro tuto antenu. Kazda an- 
tena totiz ma vlastni kapacitu a indukc- 
nost. Pripojenim anteny k primolade- 
n^mu okruhu tento rozladime a neni 
proto prekvapujici, ze vysilac pri ruz- 
nych antenach bude vzdy na ruzn£m 
miste na stupnici. Z t^hoz duvodu se tez 
nekdy pouziva stupnice pouze cislovan^. 
Dalsi rozladeni okruhu detektoru pusobi 
regulace zpetn£ vazby, hlavne pokud je 
provadena pomoci otocn^ho kondensa¬ 
toru s pevnym dielektrikem. Toto roz- 
lacfovani zpetnovazebnim kondensato- 
rem se nejvice projevuje na rozsahu krat- 
kych vln. Proto v novejsich dvou- ci tri- 
elektronkovych primozesilujicich priji- 
macich se pro regulaci zpetne vazby po- 
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uziva potenciometru, jimz menime na- 
peti stinici mrizky. Kondensator pro od- 
deleni stejnosmern^honapeti jepak pev- 
ny o hodnote 200 pF (viz obr. 3). Toto 
zapojeni vsak ma tu nevyhodu, ze na- 
stavovanim zpetn^ vazby menime i veli- 
kost napeti stinici mrizky a tim taktez 
i vykon. Na obr. 4 vidime dalsi alterna- 
tivu - regulace zpetne vazby potencio- 
metrem, ktery je zapojen paralelne ke 
zpetnovazebni civce. Otacenim tohoto 
potenciometru menime hodnotu odporu, 
pripojeneho k civce a tim vlastne me¬ 
nime litlum civky. V urcitem bode pak 
nam vazba nasadi. Toto zapojeni je 
velmi vyhodne, odstranuje drive uvede- 
ne nevyhody. Bohuzel vsak pro rozsah 
strednich a kratkych vln nevyhovi poten- 
ciometr stejne hodnoty. Tak pro rozsah 
strednich vln nejl^pe odpovida hodnota 
2000 Q, pro kratke hodnota 10 000 D. 
Zpravidla pouzivame tedy pro oba roz- 
sahy potenciometru o hodnote 10 000 
smirujeme se vsak s tim, ze nastavovani 
zpetne vazby na stredovlnnem rozsahu 
bude hrubsi a obtiznejsi. V kazd^m pri- 
pade vsak volime potenciometr o li- 


nearnim prubehu; dulezit^ je jen, aby 
pocatecni odpor byl dosti maly, pod 
100 Q, coz zpravidla byva splneno. 

Na dalsim schematu obr. 5 vidime 
maly dvouelektronkovy prijimac, ktery 
pouziva s vyhodou elektronky DLL 101. 
Tato elektronka je dvojita pentoda. Za- 
pojenim se od predesleho lisf jen v neko- 
lika malo podrobnostech, jako na pr. ze 
obe stinici mrizky jsou spojen^, coz zne- 
moznuje v tomto pripade rizeni zpetne 
vazby potenciometrem podle obr. 3. 

Hodnoty nov^ch soucasti t. j. odporu 
a kondensatoru jsou nasledujici: 

R 3 -50 k Q, R 8 - 30 k Q, C u - 2 jwF. 

U kazdeho schematu jsou nakreslena 
zapojeni pouzitych elektronek. Patice 
jsou kresleny pri pohledu zespodu. 

Superhet, jeho princip a cinnost. 

V prv£ casti jsme se seznamili s jedno- 
duchym zapojenim primozesilujicich 
prijimacu. Dnes vsak prevlada jiny druh 
prijimacu, prijimacu vykonnejsich, t. zv. 
superhetu. Ty nezpracovavaji prijatou 
vlnu primo, ale meni ji bud hned po 
projiti antennim obvodem nebo po 
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predchozim vysokofrekvencnfm zesileni 
na vlnu jine delky, na kterou pak nala- 
dime jednou provzdy vsechny ostatni 
obvody. Takovych obvodu muze byt 
pak vice, pravidelne ctyri az sest, a to 
prave proto, ze je nemusime stale ladit. 
Vetsim poctem ladenych obvodu roste 
selektivita prijimace. Je pochopitelne, 
ze kazde dvojici obvodu prinalezi elek- 
tronka. S vetsim poctem obvodti se po¬ 
chopitelne setkavame s vetsim poctem 
elektronek, ktere nam zas poskytujz 
vetsi zesileni. 

Dalsi nevyhodou primozesilujicich 
prijimacu je ladeni „obema rukama“. 
Musime totiz jednim knoflikem naladit 
zadany kmitocet a druhym utahovat 
zpetnou vazbu az pred nasazeni kmitu, 
kdy je elektronka nejcitlivejsi. Tento 
bod nejvyssi citlivosti detekcniho ob¬ 
vodu je pro ruzne prijimane kmitocty 
(vlny) vruznych polohach z petnovazeb- 
niho kondensatoru. 

Superhetovym zapojenim je tedy od- 


stranen nedostatek selektivity, s kterym 
jsme se setkali u prijimacu pfimozesilu- 
jicich. U techto, pri dobre venkovni an- 
tene a v blizkosti siln^ho vysilace pak 
ani predrazeny vysokofrekvencni ladici 
obvod nestaci zabranit vnikani nezada- 
n£ho rusiciho signalu. Je sice pravda, ze 
pro mistni vysilac se pouziva odlado- 
vace, ale za vecerniho poslechu, kdy 
stoupne sila pole vysilacu, museli by- 
chom mit pro kazdy silnejsi vysilac spe- 
cialni odlacTovac, takze by pomalu z po¬ 
slechu nic nezbylo. Specialne na krat- 
kych vlnach je selektivita mala, tre- 
baze dvouelektronkove pristroje pro 
prijem na kratkych vlnach se tesi dosti 
velk 6 oblibe. 

Podstatou superhetu je takova tipra- 
va prijimace, pri niz se prijimany kmi¬ 
tocet meni v jiny, na nejz pak mame 
naladeny vsechny ladici obvody, pri 
cemz do nekterych zavadime zpetnou 
vazbu pro zvyseni citlivosti. Tato zpetna 
vazba je pak nastavena jednou pro- 
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vsfcdycky. Se zavedenim zpetne vazby se 
vsak setkavame u prijimacu, pouzivaji- 
cich jednoho mezifrekvencniho zesilo- 
vace a pak u prijimacu vylozene pro 
prijem kratkych vln. V obvyklem reseni 
se spokojujeme s vykonem prijimace bez 
teto zpetn^ vazby. 

Potrebujeme tedy pri ladeni na vsech 
rozsazich promenovat prijiman^ kmito- 
cty na jeden kmitocet, na nejz pak na- 
stavime dalsi obvody. Rozpada se tedy 
superhet ve vice casti. V prvni se ze sig- 
nalu, zachycenych antenou, vybira za- 
dany signal. To je ladici cast, ktera je 
v podstate shodna se vstupnim obvodem 
primoladenych prijimacu. V dalsi casti 
se zachyceny kmitocet men! na signal 
o stalem kmitoctu. Osvetlime si to na 
priklade: v casti ladici prijimame treba 
kmitocet 1 200 kHz. V druhe casti vyra- 
bime pomocnym oscilatorem na priklad 
kmitocet 800 kHz, ktery se misi s prija- 
tym signalem. Tuto cast nazyvame sme- 
sovac. Smisenim vznika cela rada no- 
vych kmitoctu, z nichz nejvetsi vyznam 
pro nas ma souctovy (1200 + 800 = 
= 2000 kHz) a rozdilovy (1200 — 
— 800 — 400 kHz). Obycejne si vybi- 
rame tento rozdilovy kmitocet a dale jej 
zesilujeme. feikame mu kmitocet stredni 
neboli mezifrekvencni. Na vysvetleni 
oscilatoru podotykam, ze to neni nic ji- 
neho nez vf zesilovac rozkmitany v du- 
sledku zavedenl positivni zpetne vazby. 
(Obdobne pracuje i primozesilujici 
prijimac s utazenou zpetnou vazbou). 
Touto vazbou se totiz elektronka roz- 
kmita a podle druhu pouzite civky a la- 
diciho kondensatoru vyrabi nam kmito¬ 
cet o zadane hodnote. (Tento kmitocet 
se u primozesilujiciho prijimace pro- 
jevoval jako onen vysoky a pri ladeni 
svou vysku plynule menici hvizd. Vyra- 
beny signal byl vsak kmitoctu daleko 
vyssiho, nadzvukovy a ty zvuky, ktere 
jsme slyseli, byla pouze zaznej, t. j. 
pr&ve onen rozdilovy kmitocet, kte¬ 
ry vznikl krizenim prijimaneho signa- 
lu a sign^lu, vyraben^ho kmitdnim 
elektronky.) 

Rozdiloveho kbiitoctu (obvykle 400 
550 kHz) se pouziva z toho duvodu, 
protoze vysoky kmitocty se daji obtiz- 
neji a malo ucinne zesilovat. (Souctovy 
kmitocet je pochopitelne kmitoctem vys- 


sim a kdybychom pouzivali tohoto kmi¬ 
toctu, pak zesileni, ktere by nam elek¬ 
tronky podaly, by bylo mensi, nez pri 
pouziti kmitoctu rozdiloveho.) 

Mezifrekvencni kmitocet je zvolen' na 
pf. 452 kHz. Mezi kmitoctem, na ktery je 
naladen vstupni obvod a mezi kmito¬ 
ctem, ktery vyrabime oscilatorem, musi 
byt vzdy rozdil rovny zvolenemu mezi- 
frekvencnimu kmitoctu. Na tento mezi¬ 
frekvencni kmitocet jsou, jak jiz bylo 
receno, naladeny dalsi obvody. Tak do- 
sahneme toho, ze vsechny prijiman6 
vlny, af kratke, stredni nebo dlouh^ se 
pomoci oscilatoru a smesovace premeni 
najednu vlnu, pri ceraz pochopitelne 
jeji modulace (t. zn. jeji zvukova naplh) 
zustava zachovana. 

V prvnich zapojenich superhetu, kdy 
jeste nebyly znamy elektronky vice- 
mrizkov^, pouzivalo se jako vstupni 
elektronky elektronky dvoumrizkove. 
Pozdeji se objevila rada vice ci mene 
originalnich zapojeni. Vetsinou se pro 
oscilator pouzivalo oddelen^ elektronky. 
Tez dnes se pouziva oddeleneho oscila¬ 
toru, ale jen tarn, kde chceme pracovat 
na vysokych kmitoctech. Deje se to 
z toho duvodu, ze sme§ovaci strmost 
elektronelc neni velka a pri pouziti jedne 
elektronky na hodne kratkych vlnach 
dochazi jednak k strhavani oscilatoru, a 
jednak s pribyvajicim vyssim kmitoctem 
neochotneji nasazuje oscilator. Jinak 
u sit’ovych prijimacu pouzivame ok tody 
nebo sdruzene triody-hexody v jedne 
bahce. U bateriovych prijimacu novej- 
sich typu se setkavame pak na smesovaci 
s t. zv. pentagridem (1R5, 1H33) nebo 
u prijimacu luxusnejsich s heptodou 
jako vstupni zesilovac a smesovac a trio- 
dou jakozto samostatnym oscilatorem - 
tedy s jednou nebo dvema elektronkami 
ve vstupni casti. 

Z anody smesovace tedy odebirame 
signal o danem kmitoctu. Nesmime vsak 
zapomenout, ze zde je signal jeste slaby, 
a proto jej musime dale zesilit. Toto ze¬ 
sileni nastava v mezifrekvencnim zesi- 
lovaci, ktery obvykle representuje pen- 
toda-selektoda. (Selektoda znamena 
elektronku s promennou strmosti, jejiz 
charakteristika ma exponencialni pru- 
beh, vhodny pro automaticke rizeni cit- 
livosti). Obvykle pouzivame jen jednoho 
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mezifrekvencniho stupne, nebof zesileni, 
ktere obdrzime, je dostatecn^, ale neni 
zvlastnosti, ze se setkavame s pristroji 
majicimi dva i vice mezifrekvencnich 
zesilovacu. 

Zesileny mezifrekvencni kmitocet je 
vysokofrekvencni, coz znamena, ze je 
neslysitelny stejne jako jine rozhla- 
sove vlny. Musime jej tedy podrobit de- 
modulaci. Na rozdil od predeslych pri- 
jimacu nepouzivame detekce mrizkov^ 
ci anodove, ale slouzi nam k tomuto 
ucelu samostatna dioda. Tato pracuje 
v prim£ casti sve charakteristiky, a proto 
poskytuje vernejsi demodulaci nez trioda 
nebo pentoda, u nichz je nebezpeci skres- 
leni, prestoupi-li signal urcitou mez. 
(Jak uVidime dale, prvy z popisovanych 
superhetu pouziva mrizkove detekce, zde 
vsak nebezpeci prebuzeni elektronky 
odpada, protoze nepouzivame mezi¬ 
frekvencniho zesilovace.) 

Jak tato dioda pracuje muzeme si 
osvetlit na schematu ctyrelektronkov^ho 
superhetu (na II. str. obalky). Je to 
t. zv. seriove zapojeni diody, kdy jeji ka- 
toda je uzemnena a anoda spojena se 
sekundarem druheho mezifrekvencniho 
transformatoru. Na druhem konci sekun- 
daru dostaneme zbytek puvodni vf sloz- 
ky mezifrekvencniho signalu, dale de- 
modulovan^ nizkofrekvencni napeti a 
nakonec i zaporn£ napeti proti katode 
diody, ktere je timern6 napeti anten- 
niho signalu. Tato napeti jsou zde jen 
tehdy, je-li na anode diody zdporne na¬ 
peti, tedy zaporna pulvlna. Tehdy je 
dioda uzavrena a proud ji neprochazi. 
V dalsi casti periody, v kladn6 pulvlne, 
ma anoda diody napeti kladne a diodou 
proteka proud. Kondensator C8 uza- 
vira obvod pro mf kmitocet na katodu. 
Odpor R5 brani pruchodu zbytku mf 
kmitoctu do dalsiho stupne — nizkofre- 
kvencniho. Pro stejnosmern^ napeti je 
obvod uzavren potenciometrem PI, 
z jehoz bezce odebirame nizkofrekvencni 
napeti a z horniho vyvodu zaporn6 
predpeti, kter£ privadime na mrizky 
mezifrekvencni a vstupni elektronky. 

Nekdy se tez pouziva paralelniho za¬ 
pojeni diody. Tehdy je anoda diody spo¬ 
jena s ladenym mf obvodem pres maly 
vazebni kondensatorek 50 pF, takze 
druhy konec mezifrekvencniho trans¬ 


formatoru m6ze byt uzemnen nebo na- 
pojen na kladne napeti. Tohoto zapo¬ 
jeni pouzivame tarn, kde pro jednodu- 
chost pouzivame misto mf transforma¬ 
toru (coz je vlastne pasmovy filtr o dvou 
resonancnich obvodech kapacitne nebo 
induktivne vazanych) jen jednoducheho 
laden^ho obvodu. Setkavame se s timto 
zapojenim vetsinou az na konci mf re- 
tezce u detekcni diody, kde pokles selek- 
tivity jiz tak dalece nevadl (v dusledku 
ploche resonancni krivky proti pasmo- 
v^mu filtru). 

Jak jiz bylo receno, cim silnejsi signal 
vyladime, tim vetsi zaporne napeti do¬ 
staneme na detekcnim obvodu. Toto 
predpeti vedeme na mrizky predchozich 
elektronek a ridime jim velikost zesileni. 
Cim zapornejsi napeti totiz bude na 
mrizce, tim vice poklesne zesileni. Zvet- 
sovanim zaporneho predpeti tedy klesa 
zesileni. Timto zapojenim dosahneme 
toho stavu, ze pfijem vsech stanic s vy- 
jimkou velmi slabych bude skoro stejne 
silny. Rikame tomu automaticke rizeni 
citlivosti. 

Na vysvetleni demodulace jsme jeste 
dluzni ctenarum nekolik slov. Kazda 
stanice vysila na urcite ji dan6 vine. 
Paklize nevysila nejaky porad, (treba 
o prestavce), slyseli bychom jen nosnou 
vlnu jako slaby sum. Tato nosna vlna je 
vysoky kmitocet o sta\6 amplitude (t, j. 
rozkmitu). Teprve vysila-li urcity po- 
rad, moduluje tuto nosnou vlnu, coz 
znamena, ze jeji amplituda se meni 
v rytmu tonovych kmitoctu. Mluvime 
tedy pak o amplitudove modulaci, na 
rozdil od modulace kmitoctov^, impul- 
sove a jinych. Pri detekci ci demodulaci 
snimame prave onu nizkofrekvencni 
slozku vysilane vlny, tvorici ,,obalku“ 
nosne vlny, ktera ji byla „vtisknuta“ a 
tuto po zesileni slysime z reproduktoru. 
Samozrejme tez plati, ze provedli-li 
jsme ve smesovaci „kfizeni“ s vlnou po- 
mocnou, abychom dostali mezifrekvenc¬ 
ni kmitocet, zustava tonova t. j. nizko¬ 
frekvencni napln signalu bez djmy a pre- 
nese se na vysledny kmitocet. 

Nejjednodussi super he t ma tedy sme- 
sovac, mezifrekvencni stupen, demodu¬ 
laci, nf zesilovaci stupen a koncovy 
stupen. Pocet stupnu vsak neznamena 
vzdy stejny pocet elektronek. Prumysl 


90 



elektronek vyvinul totiz mnohostranne 
pouzitelnd elektronky sdruzen^, takze 
jedna elektronka obsahuje pak vice sy- 
st£mu v jedn£ bance. Tak na prlklad se 
u bateriovych prijimacu nesetkavame se 
samostatnou diodou, ale s diodou sdru- 
zenou s elektronkou mezifrekvencnl ci 
nlzkofrekvencnf, jako je treba 1S5, 
1AF33, 1AF34. 

Superhet ma dva ladid obvody proti 
jedno- nebo dvoueIektronkov6mu pfiji- 
maci. To proto, ze jednlm ladime zvo- 
lend stanice a druhym ladime oscilator, 
vyrabejlcl nam pomocny kmitocet. Aby- 
chom nemusili ladit dvema kondensa- 
tory (v zacatclch superhetu tomu tak 
skutecne bylo),volime jeden dvojity, t.zv. 
dual. U vykonnejslch prlstroju, ktere 
majl jeste pred zesilovacem vysokofre- 
kvencnf zesilovacl stupen, pouzlva se 
dokonce kondensatoru trojit^ho - trialu. 

Zmlnili jsme se jiz o tom, ze na vsech 
rozsazlch muslme mlt stale jeden a ten- 
tyz rozdllovy kmitocet. To predpoklada, 
aby ladicl a oscilatorovy kondensator 
byly ladeny v urcitd shode. Protoze vsak 
v kazde poloze kondensatoru je nutny 
stejny kmitoctovy rozdil, nemohou se 
tedy kapacity obou kondensatoru menit 
stejne. Nekter6 zahranicnl firmy vyba- 
vujl svd prijimace kondensatory, jejichz 
plechy jsou ruznd a takt^z jejichz kapa- 
cita se men! ruzne. Tento zpusob vsak 
vyhovuje jen na jednom pasmu, a proto 
t6z takov£to prlstroje majl vetsinou jen 
stredovlnny rozsah. Na jinych vlnach by 
totiz stejne byla nutna korekce. Proto se 
vice vzilo pouzlvanl kondensatoru 
V obou £astech stejnych. Nutneho roz- 
dllu mezi nimi dosahujeme pak zapo- 
jenlm pevn^ho kondensatoru do serie 
s clvkou oscilatoru, t. zv. paddingu C 5 - 
viz obr. 6. Tim dosahneme soubehu 
mezi kapacitami ladiclch kondensa- 
torii hlavne na strednlm kmitoctu. 
Krome toho se vyvazujl i pocatecnl 
hodnoty vstupnlho a osciiacnlho obvo- 
du pripojovanlm malych promennych 
kondensatoru k prlslusnym clvkam. 
Pri uzavrenych kondensatorech pak za- 
se dolacfujeme soubeh otocnymi jad- 
ry, jimiz se men! indukcnosti jednot- 
livych clvek. Tak dosahujeme soubehu, 
ktery vsak neplatl pro cely rozsah stup- 
nice, theoreticky jen pro tri body. Pri 
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spravn&n sladenl vsak jsou rozdlly 
v ostatnlch castech zanedbatelnd. Jako 
dais! krok v sladenl prlstroje, ktere je 
nutn£ pro spravny vykon, pristupuje 
sladenl mezifrekvencnlch transforma- 
toru. Tyto byvajl vsak, jde-li o tovdrnf 
v^robky, jiz predem sladeny, takze nam 
zbyva vyrovnat jen rozladenl vznikM 
pripojenlm spoju. Nutno vsak mlt na 
pameti, ze prvnl mf transforma tor je se- 
lektivnejsl, dolacTujeme tedy splse druhy. 

Mame-li jiz jednou mezifrekvencnl 
pasmov£ filtry naladeny, pak to plat! 
pro vsechny stanice a vlnovd rozsahy a 
vice se jich tedy nemuslme dotykat. Aby- 
chom dale nerozladili jadra clvek neja- 
kymi otr esy, zakapneme j e trochou 
vosku, ktery nam drobna jad^rka fixuje, 
avsak svou malou tuhostl nebranl prl- 
padn&nu pozdejslmu preladenl. 

Pro ty ctenare, kterl nepouzijl hotov6 
clvkov^ soupravy, ale budou si jednot- 
liv^ clvky navrhovat, je treba se zmlnit 
sire o vypoctu bodu shody a velikostl 
prldavnych kondensatoru. 

Jak je soubeh dulezity, vyplyvd z nd- 
sledujlclch uvah. Padne-li totiz prijl- 
many kmitocet vlivem odchylek sou¬ 
behu na bok resonancnl krivky, je ze- 
slaben o urcity pocet decibelu ve srov- 
nanl s maximem, kter£ho by mohl nabyt 
pri spravnem naladenl vstupnlho ob- 
vodu. (Projevl se nam pak takovy prl- 
pad, jako by prijimac mel v urcitd casti 
pokles citlivosti. Nesmf se vsak zameno- 
vat s tlm prlpadem, kdy v nekterych 
mlstech vysazuje oscilator, af jiz z du- 
vodu poklesu zhaviclho napetl nebo 
nevhodne navrzene vazebnl clvky.) 
Dale se pak projevuje rusenl signaly, kte- 
r^ by jinak byly potlaceny. Mezifre¬ 
kvencnl kmitocet muze totiz t&z vznik- 
nout rozdllem vysslho vstupnlho kmi¬ 
toctu a kmitoctu oscilatoru. Plat! totiz: 


f m == kmitocet mezifrekvencnl, f 0 » 
= kmit. oscilatoru, f v — kmit. vstupu, 
f ' v —kmitocet vstupu, jenz se prave rov- 

n &fo H" fm* 

Muze tedy pri nesoubehu vzniknout 
silnejsl v^skyt zrcadlovych kmitoctu/^. 
V prlpade, ze v bllzkosti kmitoctu f' v 
vyslla dosti silna stanice proti prijlmand 
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fv ? muze dojit k zaznejum obou kmito- 
ctu ci pripadne nastane prijem dvoji 
modulace, t. j. obou poradu. 

Na dalsim obr. 7 mame vykreslenou 
obecnou krivku odchylek od soubehu. 
V idealnim pripade by se mda krivka 
ztotoznit s osou X. V praxi vsak dosa- 
hujeme soubehu jen ve trech bodech A, 
B, C. Vzdalenost krivky od osy X pak 
nam udava velikost odchylky od sprav- 
ndio prubehu. Jedna se nam tedy o to, 
aby vsechny tri soubehov£ body padly 
do prijimaneho pasma a aby odchylky 
od osy X byly co nejmensf. 

Matematicky vypocet soucasti ladi- 
dho okruhu oscilatoru je velmi slozity. 
Tak vznikly ruzne metody, ktere vice ci 
mene vtipnymi zpusoby zkracuji zdlou- 
havy vypocet ovsem s vetsi ci mens! 
presnosti. 

Soubehov6 kmitocty podle obrazku 
fu f a ft byly urceny- podle rozboru 
ruznych metod takto: 

A = ( 0,89 + 0,11 Hp)y min 

ft = (0,05 + 0,95 . 1 fp) ,f min 
fz = (0,11 + 0,89 . ] /)) . fmin , 

pri cemz p = pomeru maximalniho a 
minimalniho kmitoctu prijimaneho na 
jednom rozsahu. Pro takto zvolene sou- 
behove body vychazi pak stejne maxi- 
malni odchylky ve vsech ctyrech ma- 
ximech. 


. Postup vypoctu: Nejprve zj is time ma- 
ximalni a minimalni kmitocet uvazova- 
neho pasma -fmin a fmax • Dale stanovlme 
pomer p = fmaxi fmin a zjistime si C p - 
coz je pocatecni kapacita ladiciho kon- 
densatoru (+ eventualm znaraa para- 
lelni kapacita) a C k - coz je konecna ka¬ 
pacita ladiciho kondensatoru (+ even- 
tualni znama paralelni kapacita). Mu- 
sime pak jeste urcit dalsi hodnoty: 

C k — p 2 - Cp 
Ctv - — -. t __ t 

Cty — paralelni kapacita vstupniho 
trimru. 


ft 

= (0,89 + 0 

f t 

= (0,11 + 0 ; 

fo\ 

= /i “h fm 

fttt 

~fz “h fm 

ft 

1 

fz 

~ foz fm 

fl ,/s,/» 

~ kmitocty 


'min 


?mtn 


bodu (vstupni) 


foi>fo2>foa - kmjtocty soubehovych bodu 
(oscilatorov^) 

fm - zvoleny mezifrekvencni kmi¬ 

tocet 


* .Ci.(C 8 —C 8 )—C,. (Q — C 2 ) 
(Ci C>) — k . (C 8 — C 3 ) 



Obr. 6. 


Obr. 7. 



G - kapacita paddingu 



Pro vypoCet hodnoty G musfme jeste 
znat hodnoty G» C 2 a C 3 , coz jsou kapa- 
city ladicfho kondensatoru v bode A, 
B a C. 

n _ (G Gy)*/' 5 '‘max rt 

— *...— O/y 

Jn 

pro n — 1, 2, 3. 

Zbyva nam pak jeste urcit hodnotu G ? , 
coz je paralelni kapacita trimru osci¬ 
latoru. 

G*G , G*G 

G + G * c 2 + G 

c, » _ a— i 

Hodnotu Ct 0 muzeme jeste prekontrolo- 
vat podle nasledujfcfho vzorce: 

G - Cs , C,.G 

— G G G + G 


Soubehov^ kmitocty/l = 0,564 MHz 

/ 8 - 1,499 MHz 

mezifrekven^nf kmitocet f m — 452 kHz t 
soubehov^ kmitocty oscilatoru 

f 01 = 1,016 MHz 

Zo. = 1)951 MHz 

/ 03 - 1,407 MHz 

/, — fo 2 —fm — 0,955 MHz 

Pocatecnf a konecna kapacita pouziteho 
kondensatoru je: 

C p - 20 pF, C k - 490 pF 
Kapacita vstupniho trimru: 

C tv = 34 pF 

Kapacity ladicfho kondensatoru v sou- 
behovych bodech: 

Ci = 411,5 pF, C 2 - 121 pF, 

C z = 29 pF 

koeficient k: 

k = 1,9195 


Zbyva nynf jiz jen urcit vstupnf a oscila- 
torovou indukcnost. 


L v = 


25 330 


/»* (C„ + Ct ) 
vstupnf indukcnost, [ C — pF,f n 
— MHz] 


4 = 


25 330 


fon ' (cTT~k + Ct0 ) 

pro n = 1, 2, a 3. 


Z vyse uveden^ho vidfme, ze touto 
jednoduchou metodou bez pouzitf dia- 
gramu ci prfpadneho kreslenf krivek 
jsme vycfslili potrebn^ hodnoty pro do- 
sazenf soubehu ve trech bodech kmi- 
toctoveho pasma. Tato metoda platf pro 
pomer vstupnfch kmitoctu v rozmezf 
hodnoty = 1,5 3,2. Pro ujasnenf po- 

stupu je dale uveden jiz vypocftan^ 
pr fklad: 

Kmitoctove pasmo: 0,52 — 1,62 MHz 
Pomer kmitoctu p =3,116 

= 1,765 
p* = 9,7056 


Kapacita seriov&io paddingu: 

G = 570 pF 

Kapacita oscilatoroveho trimru: 

Cto = 51,2 P F 

Indukcnost vstupnf cfvky: 

L v = 178 //H 

Indukcnost oscilatorove cfvky: 

L 0 = 85 jwH 

Doporucuje se propocftat indukcnost 
cfvek ze vsech trf soubehovych kmitoctu 
a prfslusnych kapacit, nebof tak dosta- 
neme nejspolehlivejsf kontrolu, ze jsme 
spravne postupovali. 

Pri t£to metode neuvazujeme prfdav- 
nou kapacitu spoju, elektronky a vlastnf 
cfvky. Pokud tyto prfdavne kapacity 
jsou prevazne paralelni k dane cfvce, 
zmenf se pouze nastavenf vypocten^ho 
trimru pri ladenf, obvykle asi tak o 15pF. 
V obvodu oscilatoru se pak vyskytnou 
kapacity castecne paralelne k cfvce, cas- 
tecne paralelne k ladicfmu kondensa¬ 
toru. Tez tyto rozdelene kapacity elimi- 
nujeme zmenou trimru pri vyva^ovanf 
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obvodu a t6z nekdy i zmenou seriov^ho 
paddingu C a . 

Indukcnosti civek Ize vzdy urcit jen 
s urcitou pribliznosti. Zvyseni indukc¬ 
nosti se dosahuje vkladanim zelezovtiho 
jddra. Zasroubovanim jadra menime 
v urcitych mezich indukcnost. Jadro je 
z praskoveho zeleza spojeneho nevodi- 
vym pojidlem. 

Civky pro kratke vlny vineme valcove, 
zavit vedle zavitu. Pro vypocet indukc¬ 
nosti uvadim zjednoduseny vzorec, 
mene presny s chybou asi dvoupro- 
centni: 

L = 22,9r.25jl~ 

r — polomer civky mereny od osy civky 
do stredu vodice v cm 
n - pocet zavitu 
l - delka civky v cm 

Civky stredovlnne a dlouhovlnne vi¬ 
neme jako vicevrstvove valcove civky. 
Vzorec pro vypocet indukcnosti v tom to 
pripade pak zni: 

¥2 ^2 

L = 19 r + 28 6 + 31 c 

r - polomer civky mereny od osy civky 
do stredu vinuti (t. j. do stredni 
vrstvy v cm) 

b — sxrka vinuti - (mereno rovnobezne 
s osou civky) v cm 

c - tloust’ka vinuti, t. j. vzdalenost prve 
vrstvy od posledni - v cm 
n - pocet zavitil. 

Viceelektronkov£ prijimace 

Jako prvni z rady slozitejsich priji- 
macu uvadim maly trielektronkovy su- 
perhet. Jeho schema vidime na obr. 8. 
Oscilator je zapojen zpusobem obvyk- 
lym u vicemrizkovych elektronek - 
mezi prvni a druhou + ctvrtou mrizkou 
elektronky 1R5, pri cemz ladeny obvod 
je zapojen do prve mrizky a zpetnova- 
zebni vinuti do druhe a ctvrt£. Neni to 
nejlepsi zp&sob, nebot’je zde znacna ka- 
pacita mezi treti mrizkou, druhou a 
ctvrtou, ktera je skodliva s ohledem na 
stabilitu oscilatoru. Pomerne mala 
strmost elektronky 1R5 vyzaduje velmi 
tesnou vazbu v civce oscilatoru mezi la- 
dicim a zpetnovazebnim vinutim. Pres 


tuto vazbu se transformuji do ladiciho 
obvodu vsechny parasitni kapacity elek- 
trod. Zvlaste skodlive se uplatnuji na 
rozsahu kratkych vln, ktery se na vyssich 
kmitoctech zkrati oproti obvyklym roz- 
sahum. Neni to vsak podstatn^ a s roz- 
sahem kratkych vln do asi 20 metru mu- 
zeme byt spokojeni. Zvetseni rozsahu a 
ziepseni stability by se dosahlo samo- 
statnym oscilatorem, ale to znamena 
o elektronku vice a pochopitelne i spo- 
treba by se zvysila. V tomto pripade 
vsak upoustime od vsech slozitosti, ba 
dokonce volime jen rozsah strednich vln, 
u kterych muzeme dobre pouzit ramov6 
anteny. Nebezpeci, ze se vf napeti osci¬ 
latoru dostane do vstupniho obvodu, je 
mal^. Nastane-li ten to pripad, vyzaruje 
antena do prostoru a to neni pripustne. 
U ramove anteny vsak toto vyzarovani 
je nepatrne. 

Ostatni zapojeni je obvykle. K dosa- 
zeni silnejsiho prednesu je pouzito zpet- 
n6 vazby, zaveden^ do mezifrekvencni 
elektronky 1T4. Hlasitost ridi potencio- 
metr P t zmenou mrizkoveho predpeti 
elektronky 1R5. Z civek je jenom mezi¬ 
frekvencni transformator tovarni, ostat¬ 
ni, t. j. ram i oscilatorovou civku je 
mozno si zhotovit. 

Prijimac je vestaven do kostry z pre- 
klizky silne 8 mm. Rozmery i provedeni 
je odvisle od pouzitych soucasti. Bude 
treba jen vyzkouset jiny pocet zavitu pro 
ram, ktery tyori vstupni civku. Ponevadz 
se vzrustem plochy ramu stoupa pri- 
davna rozptylova kapacita, ktera muze 
pri velke plose prestoupit pripustnou 
maximalni hodnotu, zuzoval by se nam 
nezadane rozsah prijimaneho pasma. 

K odstraneni tohoto nezadan^ho jevu 
jsou dva zpusoby. Muzeme jednak vy- 
tvorit ram o indukcnosti mensi nez je 
pozadovana vysledna indukcnost a tuto 
pak doplnime pridanim dalsi seriove in¬ 
dukcnosti. Tuto pridanou indukcnost 
(t. j. civku) muzeme pak podle potreby 
zelezovym jadrem doladit. Jednak t^z 
muzeme navinout ramovou antenu ta- 
kovym zpusobem, aby se zvetsujici in¬ 
dukcnosti nestoupala kapacita nad pri- 
pustnou mez. Toho dosahneme tim zpu¬ 
sobem, ze vineme jednotliv^ zavity civky 
s urcitym odstupem od sebe (t. zn. srou- 
bovite) tak, aby se jejich kapacita uplat- 
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novala co nejmene. Takovato civka v§ak 
si vyzada velmi mnoho mista. T£z mu- 
zeme vinout civku vostinovym, t. j. pre- 
krizenym zpusobem. 

Kondensator zpetn£ vazby je maly typ 
s pertinaxovym dielektrikem. Tento 
kondensator nastavime pri nove anodo- 
v6 baterii, nebude tedy vyzadovat dal- 
si pravidelne obsluhy. Proto jej tez 
umistime nikoliv na celnl stenu mezi 
ostatni ovladad cleny obsluhy, ale do- 
vnitr pristroje, ovsem tak, aby bez velk6 
namahy bylo mozno jej ovladat, nebot* 
v pripade poklesu anodoveho napeti ba- 
terie je potreba tento kondensator znovu 
nastavit (coz je ovsem malo eastern 
jevem). 

U mezifrekvencniho transformatoru, 
ladeneho na 465 kHz, bude treba pri- 
vinout zpetnovazebni vinuti, ktere pred- 
stavuje civka L z s triceti zavity dratu 
o 0 0,2 mm smalt + hedvabi. Sirka vi¬ 
nuti je asi 3 mm. Civka je navinuta na 
jednu polovinu mezifrekvencniho trans¬ 
formatoru. Kdyby nechtela zpetna vaz- 
ba nasazovat, musime prohodit oba 
konce zpetnovazebniho vinuti. 

Abychom dosahli hlasiteho prednesu, 
musime u mezifrekvencniho transfor- 
matoru priblizit navzajem obe pulky vi¬ 
nuti co nejblize. Selektivita se touto 
upravou nezhorsi, nebof zpetna vazba 
i ramova antena ji podporuji. 

Provedeni spoju mezi soucastkami 
neni obtizne, nebot’ je jich malo. Proto se 
zkusenejsi pracovnik jiste obejde bez 
spojovaciho planku, kter^ by stejne pla- 
til jenom pro jednu urcitou disposici a 
radeji se pridrzi uvedeneho schematu. 
Jako anodovy zdroj opet slouzi minia- 
turni anodova baterie o napeti 67,5 V. 
Jeji rozmery jsou 35 X 70 X 90 mm. 
Pochopitelne je tez mozno jako anodky 
pouzit beznych suchych clanku, sestave- 
nych v baterii. Jako zhavici clanky nam 
slouzi dva paralelne zapojene mono- 
clanky. Protoze spotreba prijimace (ano¬ 
dova) je jen asi 6 mA, vystacime s vyse 
uvedenou anodovou baterii asi na 40 
hodin poslechu. Vyvody anodove baterie 
barevne oznacime a pri zapojovani dba- 
me toho, abychom je nezamdnili s pri- 
vody pro zhaveni, coz by elektronky ne- 
vydrzely.^ 

Kdyz je prxstroj sestaven, po zapnuti 


se presvedcime, zda je vsechno v po- 
radku a pri trose stesti jiste se nam podari 
zachytit mistni vysilac. Sladeni mezi- 
frekvenci je velmi jednoduchd SlacTu- 
jeme je nejprve bez utazene zpetn£ 
vazby na maximum vykonu. S pritaze- 
nou zpetnou vazbou pak staci jen dola- 
dit ten obvod, na kterem se nachazi 
zpetnovazebni civka. Pokud se tyka sla¬ 
deni vstupu s oscilatorovou casti, je nej- 
lepe pouzit signalniho generatoru. 
Dluzno pamatovat, ze polohu stanic zde 
nam udava ramova antena a t£ je nutno 
prizpusobit oscilator. Hodnoty konden- 
satoru a odporu mame vyznaceny ve 
schematu. 

Lr — 24 z 0 0,6 mm Cu L 2x bavlna, 
mezera mezi zavity asi 2 mm 

- 75 z 0 0,2 mm Cu L J- smalt -f- ba¬ 
vlna na jadfe 0 10 mm 

L % ~ 30 z 0 0,2 mm Cu L -f- smalt + ba¬ 
vlna najadre 0 10 mm 

L z - 30 z 0 0,2 mm Cu -J- smalt + ba¬ 
vlna, navinuta najedne civce mezifrekvencniho 
trafa. 

Dalsi pristroj predstavuje standardni 
ctyrelektronkovy bateriovy superhet. 
Schema je na str. II. ob. Osazeni tohoto 
pristroje tvori elektronky 1H33, 1F33, 
1AF33 a 1L33. Oscilator je vytvoren ob- 
dobnym zpusobem jako u predesleho 
prijimace. Mezifrekvencni kmitocet byl 
volen 452 kHz. Vznika jako rozdilovy 
kmitocet mezi kmitoctem prijimanym 
a kmitoctem, ktery vyrabi oscilator. Pri- 
vadime jej z anody smesovaci elektronky 
1H33 na prvni mezifrekvencni transfor- 
mator, jehoz druha polovina je zapojena 
v mrizkov^m okruhu mezifrekvencniho 
zesilovace osazeneho elektronkou 1F33. 
Napeti, zesilene mezifrekvencni elek¬ 
tronkou, privadime z anody na primar 
druheho mezifrekvencniho transforma¬ 
toru, pres ktery take napajime anodu. 
Na sekundarni strane je pak zapojen de- 
modulacni stupen. Indukovane napeti 
tedy prictiazi na anodu diody elektron¬ 
ky, kde je oddeleno od zbytkil vysoko- 
frekveneni slozky filtracnim clenem. 
Z bezee potenciometru Pj se odebira jiz 
vyfiltrovane nizkofrekveneni napeti a ve- 
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deme je, zbavene stejnosmerne slozky, na 
mrizku elektronky 1AF33 k dalsimu ze- 
sileni. Na potenciometru pro rizeni hla- 
sitosti vsak mame tez zaporne napeti, kte- 
r6 pouzivame pro automatickd rizeni cit- 
livosti. Vedeme jejednak sekundarni casti 
prv^ho mezifrekvencniho transformatoru 
na mrizku mf elektronky 1F33 a dale na 
treti mrizku smesovaci elektronky 1H33. 
Nizkofrekvencni napeti vedeme vazeb- 
nim kondensatorem CIO na mrizku elek¬ 
tronky 1AF33. K spravne funkci teto 
elektronky vznika na mrizkov^m odporu 
R7 o pomerne velke hodnote vlivem 
mrizkoveho proudu predpeti, ktere na- 
stavi spravny pracovni bod elektronky. 
Druhou mrizku napajime pres odpor 
R9 a blokujeme ji kondensatorem Cll, 
ktery svadi nezadane str napeti do 
zeme, obdobne jako je tomu u mezi- 
frekvencni elektronky, kde tuto funkci 
vykonavaji odpor R6 a kondensator C7. 
Zesflene napeti odebirame z anodoveho 
odporu R8 a pfevadime je vazeb- 


nim kondensatorem C13 na mrizku dal§i 
a to jiz posledni elektronky 1L33. Za¬ 
porne predpeti pro tuto koncovou elek- 
tronku ziskavame prutokem ceikoveho 
proudu odporem R13, na jehoz neuzem- 
neny konec je zapojen mrizkovy odpor 
R12. Stejnosmerne napeti pro druhou 
mrizku je upraveno odporem R11 na 
nizsi hodnotu. Kondensator C12 pra- 
cujeopet ve stejne funkci jako Cl 1, t. zn., 
ze svadi nezadanou stridavou slozku do 
zeme. V anode koncov£ elektronky je 
zapojen vystupni transforma tor, ktery 
prevadi dodavanou elektrickou energii 
pomoci reproduktoru v energii zvuko- 
vou. Kondensator C16 blokuje kladnou 
nizkofrekvencni vazbu. 

Timto by byly v kratkosti a strucne 
vysvetleny funkce jednotiivych soucasti. 
Ponevadz tento typ prijimace predsta- 
vuje asi tak nejvhodnejsi reseni, pro kte¬ 
re se zajemci rozhodnou, povazuji za 
nutne zminit se sire o jeho mechanicke 
konstrukci. 















Cely prijimac je phstaven na duralov^ 
kostre rozmeru 13,5 X 16,5 cm (obr. 9). 
Uprostred kostry je kruhovy otvor, kte- 
rym je prostrcen magnet reproduktoru. 
Tento je pripevnen k plechu tremi sroub- 
ky M3 a je udrzovan v nalezit6 vzdale- 
nosti distancnimi trubkami dlouhymi 
asi 20 mm. Toto prichyceni je zvlaste 
dobre patrne z pripojene fotografie. Tak- 
t€z zfotografii lze vycist umistem jednot- 
livych soucasti. Pro usporu mista byly 
pouzity v tomto pripade male miniatur- 
ni mezifrekvencni transformatory. Pri 
jejich zapojovani je jen treba dbat, aby- 
chom omylem neprehodili nektery spoj, 
nebof by mohlo dojit ke zniceni elek- 
tronek. Vyvody jsou vsak barevne a ci- 
selne oznaceny, takze k zamene by doslo 
jen pri zvlasf velke nepozornosti. (Tez 
ve schematu tohoto superhetu vidime 
ciseln£ oznaceni vyvodu mezifrekvenc- 
nich transformatoru.) 

Duralovy plech o sile 1 mm tedy nese 
vsechny zakladni soucasti. Jednotliv6 od- 
pory a kondensatory jsou pak vetsinou 
pripajeny primo na vyvodech objimek 
miniaturnich elektronek, ci pripadne na 
zemnicich spojich, ktere tvori pajeci 
ocka, pritazena ke kostre sroubkem M3. 
Vsechny zemnici body jsou pak proti 
nezadanym vazbam propojeny mezi se- 
bou silnejsim dratem. Toto opatreni by 
se mohlo nekomu zdat zbytecne, ale 
v mnoha pripadech skutecne odstranuje 
eventualni nezadanou zpetnou vazbu. 
Dalsim takovym opatrenim je i pouzi- 
vani stinenych spoju. Vedeme-li totiz na 
priklad vedle sebe privod k ridici mriz- 



Ctyrelektronkovj) superhet s boku. 



Pohled na prichyceni reproduktoru . 

ce a k anode nejake elektronky, muze 
nastat nezadana zpetna vazba. Jestlize 
vsak ulozime mrizkovy ci anodovy pri- 
vod nikoliv do obycejne, ale do stinen^ 
spagety, jejiz stinici obal spojime se zemi, 
nemuze energie z anody volne na dalku 
pusobit na mrizku a zpetna vazba ne¬ 
muze nastat. Stineni spoju je tedy dal¬ 
sim prostredkem proti nezadanym vaz¬ 
bam. Stinici plasf spojujerne se zeml asi 
uprostred jeho d£lky a zemnici bod si vy- 
birame vzdycky v blizkosti prislusn£ 
elektronky, kam je take sveden vyvod 
katody, v nasem pripade jeden konec 
zhavenh Nejlepe je spojovat stineni a po- 
dobne ostatni spoje primo na katodu, t. j. 
na vyvod elektronkov^ objimky. Pri spa- 
jeni vsak elektronky vyjmete, nebof teplo 
pajedla by nam prohralo i prislusny vf~ 
vod z elektronky. Ohrevem by mohlo 
nastat mikroskopick^ uvolheni privodu 
a tudy by elektronka mohla nassavat 
vzduch, coz by se projevilo zhorsenim 
vakua a pochopitelne i z toho vyplyva- 
jici horsi cinnosti elektronky. Takt^z pH 
pajeni spoje na stinici trubicku musime 
postupovat rychle a opatrne, abychom 
ji nepropalili a tak nezavinili pri- 
padny zkrat, na ktery by v nejlepsim 
pripade doplatila pomerne draha ano- 
dova baterie. (Proto t£z pri zkouseni ho- 
toveho pristroje kontrolujeme mericim 
pristrojem velikost napeti na anodov^ 
baterii, ktere po zapnuti nesmi znatelne 
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poklesnout. 2a predpokladu, ze je ba- 
terie cerstva* nesmi tento pokles nastat; 
v pripade, ze by tomu tak bylo, musime 
okamzite prlstroj vypnout a patrat po 
pricine, ktera muze byt jednou z vyse 
uvedenych.) 

Vsimneme-li si dale fotografie, ktera 
nam ukazuje pohled na zapojeny pri- 
stroj s celni strany, vidime, ze neraamc 
mnoho mista nazbyt. Jednotlive pripoje 
nejdou tak „elegantne“ vedle sebe, tak 
jak je vidime ve schematu. Nezasvecence 
pri pohledu na takovouto ,,spoust’“ drdtu 
napada otazka, jak je mozne se v tom 
vubec vyznat. A prece je to nejen mozne, 
ale i nutne. 

Jak jsme jiz uvedli, shledavame se 
u prijimacu se zpetnou vazbou, kterou 
sami zavadime za urcitymi ricely. Vime, 
jak jsme ji zavadeli. Privadeli jsme cast 
zesiien^ energie z anody zpet na mrizku, 
a to zvlastnim obvodem s civkou a kon- 
densatorem. Takovyto obvod, ktery mu¬ 
ze byt pricinou zpetne vazby, muze tedy 
vzniknout i bez techto pomucek, a to 
casto aniz o nem vime a aniz bychom 
si to prali. Nejcasteji takovato vazba 
vznika v obvodu mezifrekvencni elek- 
tronky. Projevi se prave tehdy, kdy pri 
sladovam mezifrekvencniho transforma- 
toru se nam ozve pronikavy hvizd. Roz- 
ladime-li opet mf transformator sroubo- 
vanim jad^rek, hvizd zmizi. 

Hledani takoveto vazby, ktera se pro- 
jevuje kmitanim elektronky, byva dosti 
obtizne. V praxi postupujeme tak, ze 
snizujeme napeti jednotlivych elektro- 
nek tak dlouho, az nezadana vazba usta- 
ne. Teprve tehdy, kdy najdeme vyskyt 
vazby, ktera je dana nestabilitou elek¬ 
tronky, snazime se ruznymi zasahy, jako 
je stineni, vedeni spoju jinymi cestami a 
pod. tuto vazbu odstranit. Nelze tedy 
z horejsiho vyvodit, ze bychom nezada- 
nou vazbu odstranili snizenim napeti, 
tim by nam totiz klesl vykon a to my ne- 
chceme. Po odstraneni zavady opet zvy- 
§ime napeti na puvodni velikost. Mnoh- 
dy nektere amaterske pristroje si vyza- 
daji dokonce cele prestavby, aby bylo 
zabraneno skodlivym a nezadanym 
vazbam. 

Krome spoju musime stinit i nektere 
soucasti. Proto tez vidime plechove kryty 
na civkach, pripadne cepicky na mrizko- 
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vfch vyvodech elektronek, stinici plechy 
oddelujici jednotlive casti prijimace a 
podobne. Probirame-li jiz na techto 
strankach otazku stineni, musime zdu- 
raznit, ze se snazime v prve fade stinit 
co nejmene, a to proto, ze stineni jednot¬ 
livych privodu znamena prakticky pri- 
pojovani paralelnich kapacit k temto 
privodum. Protoze v bezne rozhlasove 
technice zesilujeme stridava napeti a 
protoze kondensator predstavuje pro 
stridava napeti tim mensi prekazku, cim 
ma vetsi kapacitu a cim vyssi je kmito- 
cet, ochuzuje nas tedy kazda kapacita 
navic o vysokofrekvencni energii. 

Je na miste zde upozornit, aby kmi- 
tani elektronek nezadanou vazbou ne- 
bylo zamehovano s vyskytern hvizdu da- 
nych spatnym sladenim (vyskyt zrcadlo- 
vych kmitoctu a zazneju). Nezadana 
vazba vsak muze tez vzniknout jinak. 
Nemusi nam kmitat jedna elektronka, 
ale napeti jedne elektronky mu?e puso- 
bit na elektronku dalsi, v prostorovem 
poradi nejblizsi. (Ku pr. nezadana vaz¬ 
ba mezifrekvencnich zesilovacu osaze- 
nych vice stupni.) 

A vsak vrat’me se zpet k nasemu priji- 
maci. Plechova kostra nese po svych 
delsich stranach jednak stupnici s naho- 
nem a potenciometrem pro rizeni hlasi- 
tosti, jednak dolni cast se zdirkami pro an- 
tenu a druhy reproduktor (obr. 10). Ja¬ 
ko nahon slouzi osa stareho potencio- 
metru, na jejimz kratsim vycnivajicim 
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konci jsou namotAny asi tri zavity ry- 
barske snurky, ktera dale pokracuje pres 
prevodni bubinek a malou kladku v dru- 
h£m rohu stupnice. Ukazatel stupnice 
tvori drat 1 mm silny, ktery je unasen 
vyse zminenou snurkou. Aby nenastalo 
prokluzovani hridelky pri obsluze, je 
snurka napindna malym spiralovym pe- 
rem, ktere tez vyrovnava pripadne roz- 
dily. 

Pristroj je urcen pro napajeni dvema 
monoclanky, kter£ se vkladaji do vol- 
neho prostoru vpravo od reproduktoru 
pri pohledu zezadu. Vedle nich se pak 
vklada miniaturni anodova baterie o na- 
peti 67,5 V. Tam, kde je k disposici si- 
iov6 napeti, pouzivame maleho sit’oveho 
doplnku prepinatelneho na oba druhy 
proudu. Ten to doplnek bude dale po- 
psan. Jeho velikost a zpusob pripevneni 
sestipolovou spojkou jsou dobre patrn£ 
z dalsi fotografie. Prepinani vlnovych 
rozsahu se deje packovym prepinacem, 
ktery vsak na fotografii zachycen neni, 
nebof v dobe, kdy tento prijimac byl 
fotografovan, nebyl tento prijimac pre- 
pinacem vybaven. 

Naposledy zbyva jeste oznacit hod- 
noty civek. Jsou prehledne sestaveny 
v nasledujici tabulce. 

L 2 - 15 zav. 0 0,2 mm Cu -f smalt, 
vinuto na jadre o 0 10 mm 
L 2 - 12 zav. 0 0,6 mm Cu -|- smalt na 
t&nze jadre ve vzdal. 4 mm 
L 3 - 12 zav. 0 0,6 mm Cu + smalt na 
jadre o 0 10 mm 

L 4 - 11 zav. 0 0,2 mm Cu -f smalt a 
bavlna, vinuto na L 3 
L B ~ 40 zav. 0 0,15 mm Cu + smalt 
a bavlna, vinuto na jadre 0 10 mm 
L 6 - 115 zav. vf kablik 20 X 0,05 na 
t&nze jadre ve vzdalenosti 4 mm 
L 7 - 75 zav. 0 0,2 mm Cu smalt + ba¬ 
vlna na jadre 0 10 mm 
L 8 - 40 zav. 0 0,2 mm smalt + bavlna 
na t&mze jadre ve vzdalenosti 2 mm 

Po nekolika vecerech pozorne prace 
nastane okamzik, kdy bude prijimac pri- 
praven k chodu. Pred pripojemm zdroju 
vsak jeste jednou prekontrolujeme vse- 
chny spoje, abychom odstranili even- 
tualnl chybu, vzniklou obycejne spe- 
chem a nedockavostl. Pripojime nejprve 


ihavici zdroje a kontrolujeme nejakym 
meridiem, nejlepe Avometem. Kdyz 
zjistime, ze je vsechno v poradku, elek- 
tronky normalne zhavi, pripneme i zdroj 
anodov^ho napeti. Budeme-li mit pri- 
jimac uzemnen, pak po zapojeni a vyto- 
ceni regulatoru hlasitosti naplno usly- 
sime slabounky bzukot z reproduktoru. 
Pri trose stesti se nam pak podari otace- 
nim ladiciho kondensatoru zachytit 
mistni silny vysilac. Protoze vsak priji¬ 
mac nebude sladen, nebude prijem hned 
nejlepsi. Teprve po provedenem sladeni, 
kdy dolacfujeme jednak mezifrekvencnf 
transformatory a jednak vstupni a osci- 
lacni obvody na maximum hlasitosti, 
prijem stanic znatelne stoupne. Vyvazo- 
vani prijimace se provadi nejlepe pomo- 
ci vysokofrekvencniho generatoru - po- 
mocneho vysilace s riditelnym vystup- 
nim napetim. Dale potrebujeme indi- 
kator vystupniho nf napeti. Jako indika- 
tor nam nejlepe slouzi elektronkovy volt- 
metr nebo stridavy voltmetr jako je treba 
Avomet, Tento indikator, v nasem pri- 
pade Avomet, prepneme na stridavy roz- 
sah 12 voltu a pripojime jednim polem 
na kostru a druhym pres oddelovaci kon- 
densator 0,5 fiF na anodu koncove 
elektronky. 

Nejprve tedy slacfujeme mezifrekvenc- 
ni cast. Pomocny vysilac; nastavime na 
kmitocet 452 kHz a privedeme pres od¬ 
delovaci kondensator na ridici mrizku 
mezifrekvencni elektronky, v nasem pri- 
pade na mrizku 1F33. Pri sladbvani 
mejme na pameti, ze regulator hlasitosti 
musi byt vytocen na nejvyssi hlasitost. 
Antena je zatim odpojena a vy^sokofre- 
kvencni napeti (nejlepe modulo vane — 
treba sifovym kmitoctem) nastavime na 
takovou hodnotu, aby indikator vystup¬ 
niho napeti ukazoval asi tri ctvrtiny 
stupnice. Na teto hodnote se jej snazime 
udrzet po celou dobu slacTovani, zesla- 
beni indikovaneho signalu provadime 
zasadne snizenim napeti pomocneho vy¬ 
silace. Pote bakelitovym nebo pertinaxo- 
vym sroubovakem otacime jadry civek 
tak, az dosahneme maximalni hodnoty 
vystupniho napeti. Jak jiz bylo receno, 
je prvni mf transformator selektivnejsi a 
proto nejprve doladujeme druhy trans¬ 
formator. Pote pripojime signalni gene¬ 
rator na treti mrizku vstupni elektronky 
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(1H33), prepneme vlnovy prepinac na 
stredni vlny a tentokrate dolacTujeme 
prvni transformator. Pak prejdeme na 
druhy a postupne zas na prvni tak, aby 
dalsimi zasahy se jiz maximalni vychylka 
indikatoru nemenila. 

Pak pristoupime k vyvazovani krat- 
kych a strednich vln. Nejprve provede- 
me sladeni kratkych vln. (Kdybychom 
sli opacne, pak by nam kratk£ vlny tro- 
chu rozlad’ovaly jizsladeny rozsah stred- 
nich vln.) Nastavime signalni generator 
postupne na vypocitane hodnoty sou- 
behovych kmitoctu, nejprve pro vstup 
a pak pro oscilator. Pochopitelne tez 
protacime ladicim kondensatorem, pri 
cemz dbame toho, aby vf kmitocet po- 
mocneho oscilatoru se shodoval s nasta- 
venim ukazatele na stupnici. Otacenlm 
trimru pri otevrenem kondensatoru a 
otacenim jaderek civek pri uzavrenem 
kondensatoru nastavujeme maximalni 
vychylku merieiho indikatoru. Ve stredni 
poloze pak prizpusobujeme soubeh osci¬ 
latoru pridanim ci ubranimkapacity pad- 
dingu. Tato hodnota vsak bude velmi 
malo se lisit od vypocitan^ hodnoty. 
V praxi se tyto kondensatory upravuji 
jako skrabaci, t. zn., ze skrabanim na 
odkryte vrstve paddingoveho kondensa¬ 
toru muzeme upravit kapacitu na za- 
danou hodnotu. 

Dalsi pristroj, ktery uvadim, je proti 
predchozim ponekud slozitejsi. Tato 
slozitost je vsak vykoupena vetsim vyko- 
nem a prijemnejsim, mene skreslenym 
prednesem s dostatecnou citlivosti. 

Podle uvedeneho zapojeni - obr. 12 - 
vidime, ze se jedna o petielektronkovy 
superhet, osazeny elektronkami minia- 
turni rady, a to: 1H33, 1F33, 1AF33 
2 X a DLL 101. Je pochopitelne, ze po- 
uziti dvojcinneho koncoveho stupne zvy- 
suje spotrebu, tato je vsak vynahrazena 
jak jiz bylo vyse receno, prijemnejsim 
prednesem. Zdrojem vysokofrekvencni 
energie je ramova antena, ktera je do- 
plnena seriovou laditelnou indukcnosti 
L a , jiz dolad’ujeme vstup na soubeh. 
Elektronka 1H33 pracuje jako smesovac 
a oscilator. Jako mezifrekvencnich trans- 
formatoru bylo zde pouzito vybornych 
inkurantnich vyrobku hrneckoveho typu, 
ktere jsou velmi dobre patrn^ na fo- 
tografii. 


Dalsi elektronka 1F33 ? pracuje jako 
mezifrekvencni zesilovac. Prvni elek¬ 
tronka 1AF33 tvori detektor a zesilovac 
nizke frekvence. Bylo by daleko vhod- 
nejsi napajet detekcni diodu z odbocky 
mf transforma torn, aby obvod byl mene 
tlumen, znamenalo by to vsak previnout 
pouzity mezifrekvencni transformator. 
Pokles selektivity, ktery pusobi to to zapo¬ 
jeni, je nepatrny a je stejne bohate vyva- 
zen smerovym ucinkem ramove anteny. 
Napeti vznikl^ po detekci prochazi fil- 
trem slozenym z kondensatoru 50 pF a 
odporu 50 k Q. Z bezce potenciometru 
Pj odebirame jiz napeti nxzkeho kmito¬ 
ctu. 

Jak jiz bylo receno, elektronka 1AF33 
tvori prvy stupen tristupnov^ho zesilo- 
vace. Dalsi elektronka stejneho typu 
1AF33 tvori druhy stupen. Tento druhy 
stupen slouzi jako obracec faze a ma zisk 
asi 5. V jeho anodovem obvodu je tlu- 
mivka se strednim vyvodem, jehoz po- 
tencial pro nizky kmitocet je nulovy. 
Krajni vyvody jsou pres kondensatory 
spojeny s ridicimi mfizkami dvojit^ k on- 
cove elektronky DLL 101, jeden z nich 
tez s anodou druhe 1AF33, jez je zapo- 
jena jako trioda. Kladna zmena napeti 
na jedne polovine vinuti vyvola zapor- 
nou zmenu na druhe polovine, uvazu- 
jeme-li polaritu signalu ke stredu vinuti. 
Timto jednoduchym zapojenim tedy 
ziskavame napeti a jeho obraz otoceny 
prave o 180 stupnu prave tak, jak to po- 
trebujeme pro symetrick^ buzeni dvoj¬ 
cinneho koncoveho stupne. Vzhledem 
k tomu, ze budici elektronka je zapojena 
jako trioda, a tudiz vlastni zisk obracece 
faze je maly, je tedy nutno pouzit zesilo- 
vaciho stupne. Zvyseni spotreby, kter6 
nastane touto upravou, je male, mame 
vsak zaruceno dostatecne zesileni a na- 
vic pomerne tvrdy zdroj budiciho napeti 
pro DLL 101. 

Zde je nutno upozornit na jednu dule- 
zitou okolnost. U bateriovych pristroju 
spojujeme pozadavek male spotreby 
s dostateenym vykonem. Nejvyhodnejsi 
resent dnes dava dvojcinny koncovy stu- 
peh tridy B, ktery bere na prazdno, 
(t. zn. neni-li na vystupu signal) po¬ 
merne maly anodovy proud a teprve 
pri reprodukei stoupne anodovy proud 
na hodnotu tim vetsi, cim hlasitejsi je 
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reprodukce. Vetsinou pouzivame u pri- 
jimacu k tomuto ricelu dvojite triody 
s velkym zesilovacim cinitelem, pracu- 
jici ve tride B s mrizkovym prou- 
dem. T^hoz vysledku vsak dosahneme 
s dvojitou pentodou, aniz musime pra- 
covat v oblasti mnzkoveho proudu. 

Je samozrejnfe, ze ani u dvojcinneho 
zesilovace nelze dosahnout takov^ho vy- 
konu, jako u pristroj u na sit’, byt’ by mely 
mimo anteny fez galvanickou nebo kapa- 
citni protivahu v zemi. Pokud je treba, 
napajime pak prijimac radeji akumula- 
torem a rotacnim nebo vibracnim meni- 
cem; temito prostredky muzeme celkem 
levne ziskat znaafe anodove napeti 
i proud. U prijimacu, ktere napajime 
suchou anodovou batcrii, spokojujeme 
se se stridavym vykonem pohybujicim 
se okolo 1 W. 

Avsak vrat’me se k nasemu zapojeni. 
Vazba na mrizky je provedena vazebni- 
mi kondensatory 5000 pF, pr edpeti doda- 
vaji odpory 2x1 M£?. V nasem pripade 
pracuje zesilovac ve tride AB a predped 
je pak poloautomaticke. Vyhodnejsi vsak 
by bylo pracovat ve tride B, coz je za- 
roven podmineno pevnym predpetim. 
Kdo by se rozhodl pro tento zpusob, mu- 
sel by pouzit suche mrizkov^ baterie. To 
by melo vsak za nasledek, ze objem pri- 
jimace a fez jeho vaha by se o tuto ba¬ 
terii zvetsila. 

£ U tohoto prijimace zavadime fez sa- 
mocinne fizenicitlivosti. Stejnosmerne 


napeti, ktefe obdrzime po detekci a jez: 
je hmenfe velikosti signalu, odebirame 
z horniho konce potenciometru P 1 a pri- 
vadime na fidici mrizky smesovace a 
mezifrekvencnlho zesilovace. 

Toto rizeni citlivosti vsak neni zpoz- 
dene, t. zn. pracuje pri zachyceni sig¬ 
nalu jakekoliv stanice, at’ slab£ nebo 
sikfe. (Zpozdene znamena, ze rizeni 
pocne pusobit teprve tehdy, kdyz sila 
prijrnu prestoupi urcitou zvolenou mez.) 

Vystupni transfcrmator je pro impen- 
danci kmitacky 5 Q a 18 k Q mezi ano- 
dami. Je vinut najadre M42 o q 2,0cm 2 . 
Primar je navinut z dratu o 0 0,1 mm 
a ma 2 X 2000 zavitu, sekundar ma 62 
zavitu dratu o 0 0,5 mm CuL. Tlumiv- 
ka je mafeho typu, takova, jaka se uzivd 
pro telefonni pristroje. Jeji q je 5 X 8 
mm, tvar transfer matoru je dvousloup- 
kovy Ml9 X 43. Pocet zavitu cini 
2x 12 000 zav. o 0 0,07 mm. 

Hodnoty civek: L a ma 35 zavitd vinu- 
tych lankem 20 X 0,05 na jadre o 0 
10 mm. Sire vinuti je 4 mm. L 3 ma' 75 
zavitu 0 0,2 mm CuL + 1 X hedvabi. 
L 4 ma 30 ~ 35 zavitu dratu o 0 0,2 mm 
CuL -f hedvabi, sire vinuti 3 mm, ve 
vzdalenosti 6 mm od civky L 2 . Ram an¬ 
teny L x je opet z dratu o 0 0,6 mm, po¬ 
cet zavitu 15. 

Hotovy pristroj je vestaven do vzhled- 
ne drevene skrinky, jez byla potazena 
kuzi, ktera chrani ramovou antenu. Na 
uvedenych fotografiich vidime tento pri¬ 
stroj opatreny sifevym doplnkem, ktery 
umoznuje provozovat tento prijimac 
v mistech, kde je po ruce sit’ovy rozvod 
elektricke energie a tim takfez setrit dra- 
hocenne a nekdy i s obtizemi dostupne 
baterie. Velikost skrinky cini 8,5 x 19 X 
X 19 cm. Udany pocet zavitu ramov£ an¬ 
teny je zavazny jen pro tuto velikost 
skrinky, na jejimz obvodu byl navinut. 
Zvetseni, pripadne zmenseni rozmeru 
skrinky ma za nasledek zmenseni neb 
zvetseni poctu zavitu ramov6 anteny. 

Pri uvadeni pristroje do chodu se ne¬ 
kdy setkame s tim jevem, ze pristroj se 
nam u jedne strany stupnice nahle od- 
mlci. Tento stav je zpcisoben vysazenim 
oscilatoru. Nejlepsi zpusob zjiSteni, zda 
oscilator kmita, je zapojeni citliveho 
mikroampermetru do serie s mrizkov> r m 
odporem 0,1 Mi2. Pri oscilacich prot6ka 
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totiz odporem mrizkovy proud o veli- 
kosti 0,1 az 0,25 mA. Nemame-li po ruce 
meridlo s dostatecnou citlivosti, lze 
spravnou funkci oscilatoru zjist’ovat pa- 
ralelnim pripojenim voltmetru k mriz- 
kovemu odporu. Pro tento ucel se nam 
nejl^pe hodi elektronkovy voltmetr, 
v nouzi staci obycejny stejnosmerny volt¬ 
metr, ktery ma aspon 5000 £?/V. Rucic- 
ka pnstroje nam pak ukaze urcite za- 
porne predpeti na mrizce, ktere se bude 
pohybovat okolo predepsanych hodnot 
(viz hodnoty bateriovych elektronek 
dale otistene). Tento zpusob prezkou- 
seni nam nejen ukaze, zda oscilator 
kmita, ale i nema-li po cel£m rozsahu 
pasma nejake skodlive ,,diry“, kde osci¬ 
lator v&bec vysazuje. Takovato mista, 
kde oscilator vysazuje, byvaji pusobena 
nevhodne provedenymi civkami a jejich 
umistenim, kdy nektera sousedni civ- 
ka odssava nezadane vysokofrekvencni 
energii a tak zpusobuje pokles oscilaci. 
Vzdy se vsak bude menit velikost 
mrizkoveho proudu pri protaceni ladi- 
ciho kondensatoru z toho duvodu, ze 
otacenim se men! pomer mezi indukc- 
nosti dvky a kapacitou kondensatoru. 
Obvykle u kratkovlnneho konce bude 
tento mfizkovy proud vetsi. 

Dalsi zkouskou spravn^ho chodu pri- 
jimace v nizkofrekvencni casti muze byt, 
ze po dotyku prstem na mrizku koncovd 
elektronky se musi ozvat z reproduktoru 
slabe vrceni. Toto vrceni musi znatelne 
zesilit, dotkneme-li se mrizky predcha- 
zejici elektronky, a to 1AF33. Chceme-li 
byt dukladnejsi, lze zapojit mezi krajni 
vyvody potenciometru gramofonovou 
prenosku a pus tit si nejakou pokud moz- 
no novou desku. Tak si muzeme overit, 
zda nizkofrekvencni cast neskresluje. 
Kdyby se vsak neozvalo nic, pak je chy- 
ba nekde v obvodu prve nf elektronky 
ci v obvodu koncovky. Takovato chyba 
se vsak snadno najde pomoci mericiho 
pristroje, jimz pfekontrolujeme jednot- 
liva napeti stinicich mrizek a anod, pri 
cemz nezapominame tez zmerit mrizko- 
ve predpeti koncove elektronky. 

Je-li nf cast v poradku a pristroj presto 
nehraje, je nutno se obratit k casti mezi- 
frekvencni. Zacneme tim, ze nejprve 
zj is time ohmmetrem, zda primary i se- 
kundary mezifrekvencnich transforma- 

RADIOVt KONSTRUKTER c . 311956 


torn nemaji preru§ena vinuti. Pak pri- 
stroj zapneme a zjistime, zda na ano- 
dach a stinicich mrizkach elektronek 
1H33 a 1F33 jsou spravna napeti. Kdy¬ 
by se opet neozval zadny porad a osci¬ 
lator by radne pracoval, pak by musela 
byt chyba ve vstupni casti (zkrat ladi- 
ciho kondensatoru, zkrat v civce, odpo- 
jene privody vstupni civky a podobne). 
U oscilatorov^ civky musime dbat toho, 
aby vinuti mrizkove a zpetnovazebni 
byla vedena proti sobe. To znamena, ze 
sestupujeme-li k zemnimu konci jednou 
od anody a jednou od mrizky oscilatoru, 
musime po prislusnych vinutich obihat 
kolem osy civky v opacnych smerech. 
Zapojime-li totiz vinuti tak, ze se tento 
obeh deje v jednom smyslu, pak oscilace 
nenasadi, i kdyz je vsechno ostatni jinak 
spravnA Takovy prehmat muze nastat 
u oscilatoru zcela snadno a proto si jiz 
pri vinuti oznacme nejakym zpusobem 
vyvody civek, abychom se pak pri zapo- 
jovani nemuseli zbytecne zdrzovat. 

Tento vycet moznych chyb pri zapo- 
jovani je jen strucny, nelze vystihnout 
vsechny mozne komplikace nekolika 
malo slovy. Presto doufame, ze se za- 
jemcum budou vyskytovat co nejm^ne 
tak, aby jejich dilo si nevyzadalo mnoho 
zbytecne promarneneho casu. 

K tomuto poslednimu schematu chce- 



Pfed prijimacemje vyjmuty sit’ovy doplnek, r 


107 






me upozornit jeste na jednu odchylku 
od predeslych zapojeni. Stinici mrizka 
mezifrekvencni elektronky je totiz za- 
pojena primo na kladne napeti a nikoliv 
pfes obvykly srazeci odpor o hodnote 
50 -y 100 k Q> blokovany kondensato- 
rem. Takovouto upravu si muzeme 
dovolit jen tarn, kde napeti stinici mriz- 
ky neprestoupi hodnotu 70 voltu. Deje 
se to z toho duvodu, ze zesileni elek¬ 
tronky je v t^to uprave vyssi. U priji- 
macu, ktere nemaji ramov^ anteny, 
vsak t6to bpravy nepouzivame, nebot’ 
prilis zesilenym signalem by mohlo dojit 
k prebuzeni koncove elektronky a dm ke 
skresleni. U tohoto prijimace vsak si tuto 
dpravu muzeme dovolit, nebot’ pripadn^ 
pfebuzeni odstranime natocenim priji¬ 
mace v jinoustranu. Smerovymucinkem 
anteny pak zesileni poklesne na tu miru, 
ze nedojde ke skresleni reprodukce. Musi- 
me zde podotknout, ze koncove elektron¬ 
ky, kterejsou staveny pro nepatrne vyko- 
ny (oproti elektronkam sit’ovym), jsou vel- 
mi citlive na prebuzeni. Takna priklad se 
casto stava, ze i pri peclive konstrukci 
koncova elektronka pri prijmu mistniho 
vysilace pri pine hlasitosti skresluje. (Po- 
dobne skresleni nastava, ma-li vazebni 
kondensator nepripustny svod a dosta- 
va-li se nam na mrizku elektronky klad¬ 
ne napeti.) 

Na mrizce elektronky se setkavame 
totiz s dvema napetimi. Jednak je to 
zvolene stejnosmerne predpeti, ktere na- 
rizuje pracovni bod elektronky, a jednak 
se na mrizku dostava pres vazebni kon¬ 
densator stridave napeti nizkofrekvencni. 
Pokud stridav^ napeti neprevysi stejno¬ 
smerne predped, elektronka bude pra- 
covat spravne. Jakmile vsak napet’ove 
spicky kolisajiciho stridaveho napeti pre- 
stoupi velikost zaporneho predped, tyto 
nyni jiz kladne spicky zpusobi, ze elek- 
tronkou pocne prochazet mrizkovy 
proud, zabranujici dalsimu vzestupu na¬ 
peti na mrizce. Nasledek toho vseho 
vsak je ten, ze kladn6 pulvlny jsou ve 
svych vrcholcich odrezany a anodovy 
proud je skresleny oproti puvodnimu 
prubehu stridaveho napeti. 

Chceme-li se vyvarovat prirozenemu 
skresleni koncov^ho stupne, tu volime 
pouziti zpetn6 vazby, tentokrate vsak 
negativni. Zpetna vazba, kterou jsme 


zavAdeli u prv^ch pfijimacu, by la posi- 
tivni, t. zn. ze nam zvetsovala zesileni. 
Tato vazba naopak zesileni zmensuje, 
avsak prednes je vernejsi. 

Jak teto nizkofrekvencni vazby dos&h- 
neme? Zpusobu je nekolik, nam vsak 
staci ten nejjednodussi. Postaci, spoji- 
me-li anodu koncove elektronky s ano- 
dou elektronky predchozi odporem o ve- 
likosti 0,5 az 2 M£? pres oddelovaci kon¬ 
densator. Po tomto zasahu nam klesne 
zesileni, ale jak jiz bylo receno, prednes 
je vernejsi. Zeslabeni poslechu je vysvet- 
leno dm, ze napeti privadime z anody 
na mrizku v opacn6 fazi, nez je nape¬ 
ti vstupni. 

Je nutno tez vysvetlit, pro£ je na ano¬ 
de elektronky napeti opacn6 faze nez na 
jeji mrizce. Uvazujme tedy, jak pusobi 
elektronka. Zvetsime-Ii napeti na ridicf 
mrizce, stoupne anodovy proud. Tento 
zvetseny anodovy proud ma za nasle¬ 
dek, ze vzroste ubytek spadem na jeho 
pracovnim odporu a vyvola tak pokles 
napeti mezi anodou a katodou. Odpo- 
vida tedy stoupnuti napeti na mfizce po¬ 
kles napeti na anode a opacne, t. j. na¬ 
peti na mrizce elektronky ma opacnou 
fazi nez zesileni napeti na anode. 

Privedeme-li tedy cast anodoveho na¬ 
peti, ktere ma opacnou fazi, na mrizku 
elektronky (z anody predchozi elektron¬ 
ky se dostane pres isolacni vazebni kon¬ 
densator na mrizku), pusobi pak prod 
napeti na mrizce a zesileni se zmensi. 
Zmenseni zesileni je samo o sobe neza- 
douci, ale pri negativni vazbe nastava 
mimo to i zmenseni skresleni, a to jak 
tvaroveho, tak i kmitoctov^ho. (Kmito- 
ctovym skreslenim je minen takovy pri- 
pad, kdy nastava nezadand omezeni nebo 
zesileni urcite oblasti. Pri tvarov6m 
skresleni pak dochazi ke zmene tvaru 
napeti na vystupu oproti tvaru, jak^ me- 
lo napeti na vstupu. - Tak na priklad 
zkousime jakost zesilovacu tim, ze jimi 
nechavame prochazet obd^lnikov^ kmi- 
ty a na vystupu sledujeme jejich tvar na 
osciloskopu. Podle prislu^n^ho skresleni 
pak usuzujeme na vlastnosti zesilovace.) 
Zaporna vazba ddle zpilsobuje, ze zesi¬ 
leni zavisi tim m£ne na vlastnostech 
elektronek, cim vet§i vazbu zavedeme. 
Hlavni vyznam zaporne nizkofrekvencni 
vazby tkvi vsak v tom, ze ji mu- 
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zeme. upravovat kmitoctovou charak- 
teristiku zesilovace. Tuto kmitoctovou 
charakteristiku muzeme pro kazdy ze- 
silovac stanovit merenim. Chceme-li si ji 
znazornit, pak nanasime do souradni- 
cov^ho systemu na jednu osu (svislou) 
zesilenf v decibelech, na druhou osu 
pak jednotlive kmitocty. Kmitoctova 
charakteristika je pak krivka, ktera nam 
udava, jak ktery kmitocet zesilova£ pre- 
nasi. Podle nasich pozadavku muzeme 
pro ruzn£ ucely tuto charakteristiku ko- 
rigovat zavedenim negativni vazby, kte¬ 
ra nemusi pusobit pro vsechny kmitocty 
stejne. (Pusobi pak obdobnejako tonova 
dona s tim rozdflem, ze zmensuje skres- 
leni.) Obvykle tuto vazbu u dvojcinnych 
koncovych stupnd nezavadime, jeji po- 
uzitf pada spise v uvahu pri jednodu- 
chych koncovych stupnich. 

Napajenf prijimace. 

Vfceelektronkove bateriov^ pristroje, 
rekneme tak <5d sesti elektronek, vyka- 
zujf jiz dosti znacnou spotrebu, ktera by 
jejich provoz znacne zdrazovala, nehle- 
de k tomu, ze odpada moznost pouzit 
destickovych miniaturnich anodovych 
baterii, ktere jsou urceny pouze pro od- 
ber do deseti miliamper. Je samozrejm^, 
ze by bylo mozne pouzit velkych anodo¬ 
vych baterii o vetsi kapacite, dm vsak by 
nadmerne vzrostla velikost pristroje, 
ktery v prve fade ma byt maly a lehce 
prenosny. 

Proto se v takovemto pripade uchylu- 
jeme k jin^mu resend Jako zdroj elek- 
trick6 energie nam pak slouzi akumula- 
tor, a to bud’ alkalicky (NiFe) anebo nor- 
malni - oloveny. Je samozrejm^, ze pri¬ 
me pouziti akumulatoru, pokud jeho na- 
peti souhlasf se zhavicim napetim priji¬ 
mace, by nam mnoho nepomohlo. 
Ghceme totiz, aby nam akumulator 
slouzil i jako zdroj vyssiho naped, t. j. 
naped anodoveho, kter6 se prumerne 
pohybuje kolem jednoho sta voltu. Po- 
trebujeme tedy pro tento ucel nikoliv je- 
nom akumulator, ale tez dalsi zarizeni, 
s jehoz pomoci vyrobime z celkem niz- 
keho naped akumulatoru nekolikana- 
sobne vyssi stejnosmerne naped. 

Vzhledem k tomu, ze stejnosmerny 
proud neni mozno transformovat jedno- 


duchymi nehybnymi transformatory, 
potrebujeme takove zarizeni, ktere do- 
kaze dat stejnosmernemu proudu aspon 
castecnou podobu se stfidavym, jehoz 
naped se jiz lehce da zvysovat ci 
snizovat. Jak to tedy udelame? Musime 
stejnosmerny proud „rozsekat“ na krat- 
kepravidelne a dostatecne rychle se opa- 
kujici narazy. Vytvofime tedy umele 
proud tepav^, ktery pak muzeme 
i transformovat a pote usmernit. 

Toto „rozsekani“ proudu nam vytvari 
vibrator. Je to prerusovac, ktery po pri- 
pojeni na zdroj stejnosmerneho naped 
zacne kmitat. Tim se v jeho obvodu pra- 
videlne prerusuje proud. Jestlize k mag- 
netovaci civce prerusovace paralelne 
pripojime primar transformatoru, ob- 
drzime na sekundarni strane priblizne 
proud obddnikoveho prubehu, ktery po 
usmerneni pouzijeme pro napajeni ba- 
teriovych prijimacu. 

Hledime vzdy dosahnout co mozna 
vyssiho kmitoctu nez 50 Hz. (Dosahu- 
jeme az 200 Hz.) Vyssi kmitocet je vy- 
hodnejsi, nebof se lepe filtruje, t. zn. vy- 
stacime s mensim filtracnim retezcem, ci 
pripadne s mensimi hodnotami filtrac- 
nich kondensatoru, a hlavni vec, zmensi 
se magnetisacni proud, prochazejici 
transformatorem. Naproti tomu vsak 
se hufe odstranuje ruseni, vznikle jisk- 
renim kontaktu, paklize nekudy vni- 
ka do prijimace. (50 Hz se zvukove pro- 
jevuje jako brum, avsak 200 Hz jiz jako 
protivny vyssi ton.) Magnetisacni pra- 
covni proud a stejnosmerna slozka tvori 
celkovy proud, prochazejici transforma¬ 
torem. Magnetisacni proud zvetsuje 
ubytek v prerusujicim dotyku a zhor- 
suje ucinnost. Abychom proto snizili 
magnetisacni proud, snazime se o dosa- 
zeni nejvetsiho kmitoctu vibratoru, coz 
je odvisle od jeho mechanick^ stavby. 
Taktez snizeni magneticke indukce B, 
t. j. zvyseni poctu zavitu, pripadajici na 
jeden volt, zmensuje magnetisacni proud 
v transform a toru. 

Schematick^ zapojeni vibratoru uka- 
zuje obr. 13. V podstate se jedna o Wag- 
nerovo kladivko, t. j. o kmitajici preru- 
sovac, ktery svym prodlouzenym rame- 
nem, nesoucim dalsi kontakt, stridave 
spojuje a rozpojuje privadene naped do 
transformatoru (viz obr. 14). 
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Vlastni kmitani prerusovace vypada 
takto: po zapnuti baterie vypinacem Sp 
uzavre se okruh proudu, civkou L a tece 
proud, a vlivem vznikleho magnetickeho 
pole pritahne se ocelov6 ram^nko R, 
kterymzto okamzikem se proud prerusi. 
Jakmile vsak proud prestane prochazet, 
zrusi se magneticke pole a ramenko R 
odskoci. Po odskoku znovu spoji okruh 
proudu a dej se opakuje. Rychlost spi- 
nani a rozpinani je dana mechanickymi 
vlastnostmi chvejky, t. j. ramenka R 
vibratoru. Vidime tedy, ze proud netece 
plynule, ale ze je prerusovan. Vznika 
tedy za vibratorem obd61nikove stridav^ 
napeti s cetnymi harmonickymi a jeho 
kmitocet je dan kmitoctem prerusujiciho 
ramene R. Prumerne se kmitocet vibrato¬ 
ru pohybuje kolem 100 Hz. Presny kmi¬ 
tocet se da zjistit na pr. na osciloskopu 
srovnanim se sit’ovym napetim. 

Kmitocet se da v jistych mezich regu- 
lovat zmenami vzdalenosti ramene od 
jadra, cimz se da i vyregulovat mini- 
malni odebirany proud. 

Prerusovac nesnasi znacnejsi posunuti 
proudu a napeti (proud v okamziku pre- 
pnuti musi byt nulovy). Male fazove po¬ 
sunuti proudu proti napeti vyrovna 
vibrator deformaci krivky proudu, zvet- 
suji se vsak Jouleovy ztraty a akumuli- 
tor je vice zatizen. Prilis velke fazove po¬ 
sunuti se projevuje znacnym jiskrenim 
a ztraty pochopitelne stoupaji. 

Protoze v nasem pripade napajime 
transformator se strany mal^ho napeti, 


prochazi transformatorem magnetisacni 
proud, ktery je dan indukcnosti L trans¬ 
formatoru. Ucinky magnetisacni ho prou¬ 
du jsou pro nas nezadoucf, a proto se 
snazime je nejakym zpusobem odstra- 
nit. To se deje zpusoby, naznacenymi 
vyse. Dale vylucujeme jalovy magneti¬ 
sacni proud pridanim paralelniho kon¬ 
densatoru C z tak velik^ho, aby jeho od- 
ber byl roven prave magnetisacnimu 
proudu. Proud kondensatoru a induk£- 
nosti jsou v opacnem smeru (vektorove) 
a vzajemne se rush Pridanim kondensa¬ 
toru C z k vinuti transformatoru vznikd 
tedy vlastne resonancni obvod. 

Vhodne velkym kondensatorem je tedy 
mozno vyrovnat magnetisacni proud 
z napajeciho obvodu a tento obvod mi 
pak jen wattovy proud ve fazi s napetim. 
Pri volbe hodnoty kondensatoru vychd- 
zime z toho, aby jalovy odpor induk£- 
nosti byl roven reaktanci kondensatoru. 
Vzhledem k tomu, ze hodnoty konden¬ 
satoru vychazeji velik6 (radu 100 ^F), 
zapojujeme kondensator na sekundarni 
stranu transformatoru, kde se jeho kapa- 
cita transformuje na mens! hodnotu, rov- 
najici se hodnote puvodni, delen6 dru- 
hou mocninou prevodu. Na pr.: vyjde-li 
nam z jaloveho odporu indukcnosti kon¬ 
densator o hodnote 200 fiF a je-li pomer 
prevodu 1 : 100, pak velikost kondensi- 
toru na sekundarni strane bude 
200/100 2 = 0,02 jttF. V praxi vychazi 
hodnoty techto kondensatoru od 0,005 ^wF 
do 0,2 //F. 
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Obr . 15. 


Dalsi obr. 15 ukazuje zapojeni vy- 
prodejniho vibratoru W.G1.2,4a i seza- 
pojenim patice. OdlacFovaci kondensa- 
tor v nasem pripade cinil 0,05 //F. Vzhle- 
dem k tomu, ze sekundar transforma- 
toru je dvoucestny, rozdelujeme z du- 
vodu soumernosti tuto kapacitu na obe 
pulky dvoucestneho vinuti, t. zn., ze ka- 
pacita kazd6ho kondensatoru rovna se 
dvojnasobku hodnoty celkove, t. j. 
0,1 juF. 

Nyni si jeste fekneme nekolik slov 
o pouzivanych akumulatorech. Jak jiz 
bylo uvedeno, prichazi v uvahu jako 
zdroj elektrick6 energie bud* akumula- 
tor oceloniklovy (NiFe - neboli alka- 
licky) a oloveny. Oloveny akumulator 
je vyhodnejsi, nebot’ jeho technickou 
prednosd je nepatrna hodnota vnitfniho 
odporu, zadm co u ocelonikloveho je 
vnitrnl odpor znacne vyssi. Tento vnitr- 
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ni odpor se pri odberu projevuje skod- 
live, a sice tak, ze cim vetsi proud ode- 
birame z akumulatoru, tim vetsi ubytek 
spadem nastava na akumulatoru a tim 
nizsi napeti tedy obdrzime na vystup- 
nich svorkach zdroje. 

U alkalickeho akumulatoru zalezi ve- 
lice na tom, zda elektrolyt (louh dra- 
selny) ma nejvyhodnejsi koncentraci. 
Nejvetsi vodivost ma vodni roztok hyd- 
roxydu draselneho pri hustote 1,18 
sp. v., coz je 21 % (merna hustota se 
pohybuje od 1,16—1,19). 

Zasadni rozdil mezi olovenym a oce- 
lovym akumulatorem spociva v napeti 
jednoho clanku. Zatim co u oloveneho 
cini 2 V, je napeti oceloveho nizsi, asi 
1,3 -y 1,2 V. Ackoliv tedy vaha jednoho 
oceloveho clanku je nizsi nez oloveneho, 
tato vyhoda se ztraci, nebot’ nekdy za 
ucelem dosazenl potrebneho napeti je 
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nutno radit do serie vice cldnku. Tak ku 
pr. Sestivoltova olovena baterie ma 3 
clanky, ocelova pet. Tim se vahy vyrov- 
navaji asi v tom pomeru, ze oc je ocelovy 
akumulator lehci nez oloveny, o to ma 
tez nizsi napeti. Presto vsak ma ocelo- 
niklovy akumulator nektere vyhody pro- 
ti oloven^mu, ktery nehlede k v&ze ma 
malou mechanickou vzdornost, je citlivy 
vuci ponechani ve vybit^m stavu (nut- 
nost pravidelneho dobijeni, i kdyz neni 
v provozu), a ma malou mrazuvzdor- 
nost. Tyto nectnosti oceloniklovy aku- 
rmilator nema. 

Elektrolyt oloveneho akumulatoru 
tvori kyselina sirova. Podle hustoty elek- 
trolytu muz erne zjistit velikost naboje 
akumulatoru, nebot’ tato se meni s vybi- 
jenim jeho clanku. 

Koncentrace elektrolytu v alkalick&n 
akumulatoru se prakticky nemeni a ne- 
slouzi tedy za ukazatele stavu nabitl. 
Elektrolyt ma vsak jednu velmi nepri- 
jemnou vlastnost, a to, ze se velmi dych- 
tive slucuje s kyslicnlkem uhlicitym, coz 
snizuje jeho vodivost a tim i napeti. Je 
proto nezadouci nechavat otevfene otvo- 
ry akumulatoru. Proto maji zatky ruzna 
zarizeni, jimiz se vyrovnava vnitrni pre- 
tlak, a vsak je zabraneno pristupu vzdu- 
chu dovnitr. 

Vybiti oloveneho akumulatoru na- 
stava pri napeti jednoho clanku nizsim 
nez 1,7 V a pri hustote elektrolytu nizsi 
nez 1,15 sp. vahy. Nabiti je skoncene, 
je-li napeti na jednom clanku vetsi nez 
2 volty a kyselina ma alespoh 1,18 spe- 
cifick6 vahy. Vybiti ocelonikloveho aku- 
mulatoru nastane, poklesne-li napeti 
jednotlivych clanku na hodnotu mensi 
nez 1 volt. Nabity clanek vykazuje na¬ 
peti 1,6 voltu. 

Pocet clanku a jejich kapacitu v am- 
p^rhodinach volime tedy podle toho, 
jak velike bude zhavici napeti u pristroje, 
ktery hodlame akumulatorem napajet 
a kolikaelektronkovy tento prijimac 
bude. Z toho urcime dalsi vykon, ktery 
musi odevzdat vibrator. V drive uvede- 
nych popisech bateriovych prijimacu 
jsme pouzivali vesmes miniaturnich elek- 
tronek o zhavicim napeti 1,4 V, zapoje- 
nych paralelne. Kdybychom chteli tyto 
elektronky napajet dvouvoltovym olo- 


venym akumulatorem, museli bychom 
srazet predradnym odporem prebytec- 
nych 0,6 voltu, coz by bylo nehospo- 
darne. Volime tedy radsi napajeni ocelo- 
niklovym akumulatorem, jednim clan- 
kem, jehoz napeti 1,2 — 1,3 V je nepa- 
trne mens! nez predepsane zhaveni elek- 
tronek. Vzhledem k tomu, ze nase vy- 
roba vyvinula dalsi serii miniaturnich 
elektronek 34, ktera odpovida nami po- 
uzivan^ serii 33 s tim rozdilem, ze jeji 
prednosti je snizene zhavici napeti na 
1,2 V, bude tedy v budoucnu, az tyto 
elektronky se objevi na trhu, napajeni 
allcalickym akumul&torem nejidealnejsi. 
(Jednim z duvodu pro volbu zhaviciho 
napeti 1,2 V bylo t£z to, ze stredni pru- 
beh vybijeci krivky suchych monoclanku 
se pohybuje prav^ na teto hodnote.) 

Napajeci prislusenstvi baterioveho 
prijimace, t. zn. akumulator s vibrato- 
rem, transformatorem a filtracnim re- 
tezcem, nevestavujeme obvykle do spo- 
lecne skrinky s bateriovym prijimacem. 
Deje se tak z toho duvodu, ze vibrator 
pri provozu vydava zvuk, ktery by mohl 
rusit pri poslechu. Tento zvuk, t. j. vrce- 
ni chvejky vibratoru, se snazime utlumit 
co nejvice. Proto tez nektere tovarne 
vyraben^ vibratory jsou zalisovany 
v pouzdrech, v nichz ulozeni vibratoru 
tvori zvukove isolujici penova guma. 
K takovym vibratorum patri prikladne 
jiz vyse zmineny vyprodejni vibrator 
W.G1.2,4a. Pouzijeme-li vibratoru vlast- 
ni konstrukce nebo vibratoru jineho 
typu, snazime se vzdy ulozenim t^to sou- 
castky do isolacniho prostredi omezit 
hluk vznikajici provozem vibratoru. 
Dalsi duvod, pro ktery osamostathujeme 
vibrator od prijimace, je ten, ze akumu¬ 
lator a ostatni soucasti vykazuji dosti 
velkou vahu a pri vykonnych napajecich 
zaujimaji tez velky prostor, takze spo- 
jeni napajece a baterioveho prijimace 
v jeden celek by velmi zvetsilo objem 
celeho pristroje. 

Existuji tri moznosti napajeni baterio¬ 
vych prijimacu. Nejobvykleji pouzivane 
je napajeni anodovou baterii a jednim 
nebo vice monoclanky. Tento zpusob, 
jak jiz bylo receno, se pouziva u priji¬ 
macu, jejichz spotreba neni velka, a dale 
u prijimacu, ktere budeme pouzivat vy- 
lozene na cestach. Prijimace o vetsi spo- 
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trebe, a prijimace, ktere budeme pouzi- 
vat vetsinou casu na jednom miste, kde 
vsak neni zaveden elektricky proud, ha- 
pajime z rotacnich menicu nebo z napa¬ 
jecu, slozenych z dale popisovan^ho 
vibratoru, transformatoru a ostatnich 
soucasti. Jako treti moznost je napajeni 
bateriovych prijimacu vhodnym sito- 
vym doplnkem. Takovcto doplnky maji 
mit minimalni rozmery, coz se v praxi da 
dobre provest a maji b^t prepinateln6 na 
oba druhy proudu. Jejich pouziv^ni je 
vsak vazano vzdy na jeden urcity druh 
baterioveho prijimace, aby nedoslo 
k prezhaveni nebo podzhaveni elektro- 
nek. Pripojovani takovehoto doplnku ma 
byt co nejjednodussi, pri cemz se klade 
za podminku, aby vypinani prijimace se 
provadelo jednim a timtez knoflikem, 
obsluhujicim prijimac. 

Nejlepsi provedeni sit’oveho doplnku 
vyhovuje v takov6 forme, ze ten to zauji- 
ma prostor, dany velikosti anodove ba- 
terie nebo o neco malo vetsi. Provedeni 
takovehoto napajece je dobre patrn^ na 
fotografiich petielektronkoveho super- 
hetu, uvedeneho na predchozich stran- 
kach. Jeho popis bude t6z dale nasle- 
dovat. 

Ponevadz u napajecu s vibratorem se 
ve vetsine pripadu pouziva NiFe aku¬ 
mulatoru, je tedy nutno se jeste zminit 
o jejich nabijeni. Pred zapocetim nabi- 
jeni vyjmeme tesnici zatky. Tyto pak 
uzavirame az 24 hodin po skoncenem 
nabijeni. Pripadne, ze nastane v posled- 
ni casti nabijeni prilis silny vyvin plynu, 
musi se nabijeci doba prodlouzit. Vy¬ 
vin plynu je castecnym ukazatelem nabiti 
akumulatoru; trva ovsem v mensi mire 
i kdyz je akumulator nabity. Pocet Ah, 
na kter£ se akumulator nabiji, ma serov- 
nat alespoh ctyrem tretinam vybitych Ah. 
Neni-li pocet Ah znam, je nutno nabijet 
tak dlouho, dokud se napeti £Ianku ne- 
ustali behem poslednich dvou hodin v me- 
zich 1,7 a£ 1,85 V. Po dosazeni tohoto na¬ 
peti sepro jistotu pokracuje jeste 1,5 hod. 
Doporucuje se nabijet radeji vice nez 
men£. Pro akumulator NKN 10 je nabi¬ 
jeci proud 3,25 A po dobu 8 hodin, aku¬ 
mulator NC 7 nabijime proudem 2 A 
po dobu 7 hodin. U typu, kde neni pri- 
mo vyrobcem udan nabijeci proud, ni- 
kdy nechybime, nabijime-li proudem 


o velikosti jedne desetiny udane kapa- 
city po dobu rovnou dvojnasobku Ah. 
Glanky je nutno chranit pred prachem, 
tvorenim soli a pod. Vnejsi casti natira- 
me vaselinou prostou kyseliny. Mejme 
vsak pripraven roztok kyseliny borit£ 
(3 — 5%) pro odstraneni ziravych dcin- 
ku elektrolytu. Dale je nutno mit na pa- 
meti, ze clanky nesmeji byt prohlizeny 
pri otevrenem plameni, nebot? unikajici 
pary (traskavy plyn) jsou prudce vy- 
bu§n6. 

A vsak vrat’me se znovu k nasim vibra- 
torum. Jak jiz bylo receno, usmernovani 
proudu, ktery odebirame z transformd- 
toru, provadi selenovy usmernovac, ne¬ 
ni-li pouzit vibrator primo jako usmer- 
hovac. Napajece s vibratorem pro velk6 
vykony (pro prenosne vysilace a priji¬ 
mace) mivaji tez i vlastni usmernovaci 
elektronku, obycejne dvoucestnou. Zha- 
veni teto elektronky obstarava zdroj, t.j. 
akumulator. Katoda usmernovacky musi 
byt vsak isolovana od zhaviciho vlakna, 
nebot’ se nachazi na vysokem kladnem 
potencialu. Usmerneny proud se dale 
vyhlazuje pomoci filtru z tlumivek a 
kondensatoru. Ucinnost techto vibrac- 
nich menicu je 50 •— 60 %. Ccinnost 
menicu s mechanickym usmernenim 
(t. j. ten pripad, kdy si vibrator usmer- 
nuje sam) je prumerne 30 — 50 %. 
iJcinnost jednocestneho vibratoru je 
pouze 30 procent. Pri konstrukci napa¬ 
jecu s vibratorem je treba jednotlive dily 
menice od sebe odstinit. Taktez je treba 
stinit vystupni vedeni vibracniho menice 
a vodice od akumulatoru. 

Nekdy tez pouzivame napajecu se 
zdvojovacem napeti. "Dcinnost takove¬ 
hoto menice je prumerne 55 procent, ale 
dosahuje v urcitych pripadech az 80 pro¬ 
cent. Tato vysoka dcinnost je vysvetlena 
tim, ze zdvojovac napeti umoznuje pine 
vyuziti sekundarniho vinuti transfor¬ 
matoru proti dvoucestn^mu usmerneni, 
kde stridave pracuje jen jedna polovina 
sekundarniho vinuti, kter£ musi byt na- 
vinuto na cele pozadovand napeti, a to 
jeste dvakrat. Pro zdvojovac potrebu- 
jeme na sekundaru priblizne polovicni 
napeti, nez je pozadovane napeti meni¬ 
ce. Pocet zavitu na sekundaru transfor¬ 
matoru se tak snizi na ctvrtinu a proto 
muzeme na vinuti dat drat dvojnasob- 
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neho prurezu. Ztraty v medi v sekun- 
daru transformatoru se pak snizi na 
ctvrtinu proti dvoucestnemu usmerneni. 
S vetsim prurezem dratu se pri vinuti 
civky transformatoru dosahne lepsiho 
pomeru medi k isolaci. Takt£z je zde 
mensi nebezpeci nez u dvoucestneho 
transformatoru, ze nastane probiti zha¬ 
seciho kondensatoru vysokymi spickami 
sekundarniho napeti. Jak je videt, je ten- 
to zpusob menice nejhospodarnejsi, ac- 
koliv se vzdycky nepouziva. 

Transformator, napajeny vibratorem, 
ma ucinnost pouze 65 procent proti 
90 procentum, kter£ maji transforma- 
tory napajene sinusovym napetim. Z toho 
duvodu a tez proto, ze stredni proud 
obdelnikoveho prubehuje nizsi nez stred¬ 
ni proud prubehu sinusoveho, pridava- 
me na sekundarni strane transformatoru 
az 30 procent zavitu k vypoctenym 
hodnotam. 

Pokud se tyka tvaru prubehu napeti 
na transformatoru a na dotycich vibra- 
toru, zjist’ujeme jej neji^pe na dob- 
rem osciloskopu. Napeti ma mit obdel- 
nikovy prubeh, bez nezadanych spicek 
ci ruznych nakmitavani, vznikajicich ve 
vodorovn^ casti obdelnikoveho prubehu. 
Na osciloskopu tez zjistime, jak dalece 
spravne se jednotlive kontakty oteviraji 
a zaviraji. 

Je tez dulezite upozornit na tu 
okolnost, ze vhodna volba zhaseciho 
kondensatoru tez zmensuje eventualni 
brum. Velka hodnota kondensatoru 
zvetsuje magnetisacni proud a zaobluje 
hrany obdelnikovych kmitu. Pri male 
hodnote toho to zhaseciho kondensatoru 
se pak setkavame s napet’ovymi spickami 
pri nastupnich hranach techto obdeini- 
ku. Kdyby byla hodnota zhaseciho kon¬ 
densatoru velmi mala nebo kdybychom 
tento vypustili, doslo by k eventualnimu 
probiti prevodniho transformatoru pra- 
ve vyse uvedenymi nape^Ovymi spicka¬ 
mi. Jak jiz bylo receno, velikost konden¬ 
satoru vyplynula z velikosti jaloveho od- 
poru indukcnosti, rovne reaktanci kon¬ 
densatoru, delene ctvercem prevodu. 
V praxi vsak dochazi i k takovym pripa- 
dum, ze kapacita vysokovoltoveho vinuti 
(to znamena vlastni kapacita vinuti mezi 
zdvity) je tak velika, ze prevysuje nekdy 


i o 100 procent vypocitanou hodnotu. 
Tento pripad nastava vetsinou u trans¬ 
formatoru, kterymi zvysujeme primarni 
napeti nejmene dvestenasobne. Presto 
vsak musime pouzit pridavneho zhase 
ciho kondensatoru, trebaze se tim dale 
zvysuje magnetisacni proud. Deje se to 
z duvodu vyse uvedenych, t. j. proto, 
aby nedoslo k probiti transformatoru. 
Pripojenim toho to kondensatoru se totiz 
snizi spickove napeti umerne s druhou 
mocninou kapacity. 

Nyni si popiseme vlastni napajec s vi¬ 
bratorem. Tento napajec pouziva vibra- 
toru W.G1.2,4a. Protoze vsak jako zdroje 
elektrickd energie pro vibrator pouzi- 
vame pouze jedn£ poloviny alkalick^ho 
akumulatoru typu NC 7, musime previ- 
nout civku vibratoru. V puvodnim zapo- 
jeni sestava civka z 690 zavitu dratu 
o 0 0,35 mm CuL. Pro napeti 1,2 V 
pouzijeme dratu silnejsiho, a to o 0 
0,45 mm CuL. Piny pocet zavitu, ktery 
se na civku vejde, cini asi 420. Schema 
tohoto napajece je na obr. 16. Tento na¬ 
pajec je zvlaste vhodn^ pro prijimace 
osazene elektronkami rady 34. 

Dulezitou soucasti napajece je trans¬ 
formator. Je treba, aby transformator 
mel tvrde napeti a malou spotrebu na 
prazdno. Tyto vlastnosti splnuje nejlepe 
transformator s permalloyovym jadrem, 
v nouzi vsak staci normalni piechy, 
ktere vsak vykazuji vetsi spotrebu na 
prazdno, vznikajici hysteresi a virivymi 
proudy. ijcinnost je pri pouziti nor- 
malnich plechu znacne snizena.Tento po- 
kles se tyka hlavne vibratoru, napaje- 
nych nizkym napetim (1 -4- 2 V), kdy 
pro stejny vykon jsou prirozene kontakty 
zatizeny vetsim proudem, nez na pri- 
klad pri sesti nebo vice voltech. 

Pro vypocet transformatoru je dule¬ 
zite uvazovat magnetisacni proud, ktery 
jinak zanedbavame. Tento proud vy- 
tvari magnetickd pole, potrebnd pro 
indukovani napeti. Nekdo by vsak mohl 
namitnout, ze tuto indukci obstarava 
proud, protekajici primarem pri zati- 
zeni. Tak tomu vsak docela neni. 
U transformatoru pro male primarni na¬ 
peti protekajici proud predava svou 
energii sekundaru a jeho magnetisacni 
dcinky jsou ruseny magnetisacnimi dcin- 
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ky proudu sekundaru. Prochazi tedy 
transformdtorem wattovy a magneti- 
sacni proud proti sobe fazove posunuty 
o 90°. Tyto oba proudy scitame vekto- 
rove a na vysledny proud pak dimensu- 
jeme primarnl vinuti. 

Jelikoz akumulator mimo vibrator na- 
paji i zhavenf elektronek, musi v primar- 
nfm okruhu byt dokonaly filtracni retez 
z toho duvodu, ze proud, ktery vibrator 
v provozu odebira (asi 1 A), pulsuje 
v rytmu kmitani chvejky a dm by zpu- 
soboval nezadan^ hukot. Toto pulso- 
vani odstranuje v uvedenem schematu 
kondensator C* a C 2 . Dale nachazime 
v jedne vetvi nizkofrekvencni tlumivku 
Tj a dalsf vysokofrekvencni tlumivku T 2 , 


navinutou na zelezov^m jadru. Tyto 
tlumivky maji tez urcity vliv na vysi 
napeti pfi zatizeni, jakoz i na filtraci 
proudu. Na primaru transformatoru pak 
mame odrusovaci kondensatory C 3 a C 4 . 
Pro svedenf vysokofrekvencnich zbytku 
proudu slouzi kondensatory C 6 , C 6 , C 7 
a C 8 . Kondensator C 9 , ktery je zapojen 
mezi vyvod c. 2 a c. 8 vibratoru, ome* 
zuje jiskreni chvejky vibratoru. Kon¬ 
densator C 10 je kondensatorem zhase- 
cim. Nachazf se v sekundaru transfor¬ 
matoru a bez neho nesmime vibrator 
zkouset, nebot’ vznika nebezpeci prora- 
zeni transformatoru. Pfi odpojen&n kon- 
densatoru totiz transformator pracuje 
jako induktor a spicky sekundarniho na- 
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peti dosahuji nekolikan&sobne hodnoty. 
Anodov£ napeti, t. j. v nasem pripade 
asi 70 voltu, filtruje nam retezec, slozeny 
z elektrolytickych kondensatoru C n a 
C 12 , dale tlumivka T 3 . Zbytky huceni 
pak nam odstranuje kondensator C 14 , 
ktery vsak neni vzdy nutny. 

Vesmes veskere privody od akumula- 
toru provadime silnymi spoji o 0 asi 
1,5 -r- 2 mm. To proto, ze pri zatizeni 
znamena ztrata kazd£ desetiny voltu 
nejen nizke anodove naped, ale i moz n6 
podzhaveni elektronek. Taktez i spojo- 
vaci ctyrpramenny kabel mezi napaje- 
cem a prijimacem vollme co nejkratsi. 

Cely napajec je vestaven do duralov^ 
skrinky malych rozmeru, ktera tvoribez- 
pecne stineni (obr. 17). Predni panel, sil- 
ny 1 mm, nese veskere soucasti a zasouva 
se tesne do pi echove skrinky z plechu stej- 
ne slly. Celek je nastrikan krystalickym 
Iakem, ktery dava napajeci libivy vzhled. 
Je mozn£ doplnit ten to pristroj malym 
ruckovym meridiem s prepinacem roz- 
sahu tak, abychom si mohli kdykoliv 
zkontrolovat dodavana naped. Spojeni 
obstarava vyprodejni sestipolova za- 
strcka, z niz pouzivame jen ctyri p61y. 
Napajec uvadime v chod vestavenym vy- 
pinacem. Bylo by mozne t£z pouzit 
vsech §esti polu, jez mame k disposici a 
vypinat jak prijimac, tak eliminator jed- 
nim dvoupolovym vypinacem. To by 
melo vsak za ndsledek vyse uvedene 
ztraty v privodech a proto od tohoto 
zpusobu upousdme. (Vypinani jednim 
prijimacovym knoflikem bylo by mozn£ 
tehdy, kdybychom pouzili akumulatoru 
o vyssim napeti, nez je napeti zhavici a 
pak by nam nevadily ztraty ve vodicich, 
s nimiz bychom jiz pocitali. Dale by to 
bylo mozne v tom pripade, ze bychom 
vypinali jenom privod proudu k chvejce 
vibratoru, museli bychom se vsak smirit 
s nebezpecim vybiti akumulatoru, kter 6 
by mohlo nastat v tom pripade, ze se 
jedna dvojice kontaktu prerusovace na- 
hodou spece.) 

Pokud se tyka vibrdtoru, ktery pro 
tento ucel pouzijeme, je nutne upozor- 
nit, ze vibratory tohoto typu jsou vyrob- 
ky vyprodejnimi, ktere obycejne maji 
jiz neco za sebou a jejich serizeni je tedy 
nutn£ venovat urcitou peci. Osetreni 
se tyka hlavne kontaktu, ktere mnohdy 


byvaji opalen6 a pripadn£ nedolehaji. 
Pro dobrou cinnost techto vibratoru je 
nutne, aby kontakty prerusovace byly 
co nejblize chvejce. Pak je dcinnost nej- 
vetsi. Ovsem kontakty nesmi byt zase 
tak blizko, aby se po vypnuti vibratoru 
dotykaly. Po opetovnem zapnuti by to- 
tiz tento dotek zpusobil zkrat a vibrator 
by se sam nerozbehl. Jak je videt, je na- 
staveni vzdalenosti mezi kontakty velmi 
choulostivou zalezitosti. 

Pouzite tlumivky v tomto napajeci 
byly tyto: T t je navinuta na jadre 
M 42 o q — 1,7 cm 2 a ma 100 zavitu 
z dratu o 0 1,2 mm. T 2 je navinuta na 
kulat&n zelezovem jadre 10 mm siln^m 
a jeho d^lka rovna se 40 mm (je slozeno 
ze dvou vyprodejnich zelezovych va- 
lecku). Sestava ze dvou vrstev isolo- 
vane vinutych. Kazda vrstva ma 15 za¬ 
vitu dratu o 0 1,2 mm. Posledni tlu¬ 
mivka T s je opet na jadre M 42 a jeji 
q se rovna taktez 1,7 cm 2 . Je navinuta 
z dratu o prumeru 0,12 mm a m& cel- 
kem 4 000 zavitu. 

Hodnoty transformatoru jsou tyto: 


V 

z 

0 

A 

W 

1,2 

20 

■1,2 

1,76 

2,1 

1,2 

20 

1,2 

1,76 


100 

2150 

0,2 

0,015 

1,5 


Plechy M55, q-3,5 cm 2 

A nakonec ndm zbyvd popsat si po¬ 
sledni pfistroj. Je to maly sit’ovy doplnek 
pro napajeni bateriovych prijimacu. 
Jeho zapojeni (obr. 18) je celkem velmi 
jednoduche; prohMdneme-li si je pozor- 
neji, vidime, ze neskyta zadnych slozi- 
tosti. Tento doplnek se sklada z maleho 
transformatoru, ktery meni sitove na- 
peti jednak na 2 X 7 voltu a 1 X 100 
voltu. Vyssi napeti po usmerneni seleno- 
vym usmernova£em a vyfiltrovani kon- 
densatory Cj a C 2 snizime na hodnotu 
asi 70 voltu. Nizsi napeti 2x7 voltu 
usmernujeme dvojitym selenovym clan- 
kem, vyfiltrujeme a pouzivdme pro zha- 
veni elektronek. V tomto pripade vsak 
musime pouzit tlumivky, ktera odstra- 
nuje dosti silne zvlneni proudu. Taktez 
hodnoty filtracnich kondensatoru jsou 
velmi vysoke (C 3 a C 4 -1000 ^F). Po- 
slednim clenem Rz upravujeme napeti 
presne na hodnotu 1,4 voltu. Velikost 
tohoto odporu se pohybuje asi tak kolem 
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10 ohmu. Zhotovfme si jej z dratu 
o 0 0,25, ktery navineme na keramic- 
kou kostricku, jakych se pouziva v zele- 
zovych vysokofrekvencnich civkach. 
Presnou hodnotu stanovime tim zpuso- 
bem, ze navineme vice zavitu nez je tre- 
ba, pot£ pripojime pouze zhaveni elek- 
tronek a zapneme napajec. S nejvetsi 
pravdepodobnosti nam ukAze pripojen6 
meridlo, ze napeti je mens! nez 1,4 voltu. 
Pote opatrne odvijime vzdy urcity pocet 
zavitti a znovu pripojime k zhaveni. 
Ten to ukon provadime tak dlouho, az 
dosahneme presn^ho napeti. V kazdem 
pfipade je vsak dobr£ proves t na tom to 
odporu Rz nekolik odbocek, protoze 
elektronky, treba stejn^ho typu, se dosti 
lisi svym zhavicim pfikonem. Je roz- 
hodne jednodussi po eventualni vymene 
elektronky provest prepnuti na tu od- 
bocku, ktera bude vyhovovat, nez ubi- 
rat ci pracne pridavat dalsi vinuti. 
Hodnota odporu Rz platf vzdy pro urci- 
tou zatez danou pouzitym prijimacem, 
resp. osazenim jeho elektronek. U dvou- 
elektronkoveho pristroje je odpor pod- 
statnS vetsi! 

Sitbvy transformdtor je navinut na 
jadre M 42 a md hodnoty uveden£ v na- 
sledujici tabulce: 



v 

z 

0 

A 

w 

I. 

120 

1870 

0,1 

0,02 

2,4 


100 

1570 

0,1 



II. 

100 

1730 

0,1 

0,01 

1,0 


7. 

121 

0,4 

0,2 

1,4 


7 

121 

0,4 





SifovJ) doplnek 


Tlumivka T 1 je takt^z vinuta na jddfe 
M 42 a ma 800 zavitu o 0 0,35 Cu + 
smalt. Selenov^ dvojce XJ t je slozeno 
ze dvou selenovych desek o 0 45 mm. 
Vysokovoltovy selenovy usm£rhovac U 2 
je slozen z osmi desek o 0 17 mm (jedna 
desticka snese proud az 30 mA). Pro 
usporu mista bylo pouzito dvojiteho 
elektrolytickeho kondensatoru C x a C 2 — 
— 2 X 8/iF na 250 voltft. Ve vyprodej- 
nim zbozi se tez vyskytovaly olejove 
elektrolyty znacky Ditmar o kapacite 
10 jmF/ 100 V. (Prodava je Mlady tech- 
nik, Praha 2, Jindrisska 27.) Jejich veli- 
kost je skutecne miniaturni a pro nase 
ticely vyhovuje. Tez v jednom z napa- 
jecu bylo techto elektrolytu pouzito a 
presto, ze jsou jiz starsiho vyrobniho 
data, dodnes nezaznamenaly pokles 
vlastni kapacity. Jejich pouzitim se t&z, 
cely napajec timerne zmensi. Totez se 
tyka i kondensatoru C 3 a C 4 o kapacite 
1000 jbiF/S V. . ' 

Pripoj eni napajece k pristroji nim ob- 
starava vyprodejni sestip61ovd spojka, 
prave takovd, jakou m&me u anodov6 
baterie nebo u napajece s vibr&torem. 
Zbyvajicf dva poly pouzijeme pro vy- 
pinac. V bateriov£m pristroji se totiz 
nachazi dvoupolovy vypina£ u poten- 
ciometru pro rizeni hlasitosti. Jeho jeden 
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pol spinA pfi bateriov&n provozu pff- 
vod energie, a jeho druhy pol spojuje 
paty az sesty vyvod sestipolov^ spojky 
a je zatim nevyuzit. Pfi nahrazeni bate- 
rii sit’ovym doplnkem upotrebime i dru- 
hou polovinu vypinace, nebot’ vypina 
vlozeny sit’ovy doplnek, takze odpada 
neprakticky vypinac ve snure, jak mnoh- 
de vidime u ruznych adaptoru. Tim t6z 
odpada moznost, aby napajec byl stale 
v chodu, kdyz vypneme jen radiopfi- 
jirnac hornim knoflikem. 

Cely doplnek ma rozmery 13 X 7 X 
X 3,5 cm. Vsechny soucasti jsou prichy- 
ceny na duralovem plechu silnem 1 mm, 
kteryjezahnut do tvaruU (obr. 19). Za- 
kryti tvori pertinaxovd deska, nesouci 
pevn£ pfipojenou sestipdlovou spojku. 

Obdobn^ sifcvy doplnek, tentokrAte 
rozmeru pon£kud vetsich, jsme videli na 
fotografii na pr edeslych strankach u pe- 
tielektronkov^ho pfijimace. Z nich je 
take patrny tento napajec s odkrytou 
horni deskou, takze je videt umisteni 
jednotlivych soucasti. V tomto pripade 
pro nedostatek casu, jejz by zabralo vi- 
nuti sifov^ho transformatoru, bylo po- 
uzito transformatoru typu STE 21. Je 
nutno vsak upozornit na to, ze tento 
transformator je vlastne autotransfor- 
matorem, a prijimac s timto doplnkem 
by byl tedy vlastne galvanicky spojen 
se siti. Protoze vsak zemneni pfijimace 
obstaraVa jiz vlastne sifcvy privod a pri- 
jima£ ma sam ramovou antenu (antenni 


svorka je stejne odd£lena od prim^ho 
spojeni s kostrou pfes oddelovaci antenni 
kondensator 20 pF/1 kV), nehrozi tudy 
eventualni uder elektrickym proudem. 
Pochopiteln6 i veskere kovove casti, spo- 
jene s kostrou, byly odisolovany, jako 
ku pnkladu sroubky, knofliky. 

Napajec, ktery jsme jiz popsali, tuto 
nevyhodu nema. Nemusime se tedy pfi 
jeho pouziti obavat uderu, vznikleho 
galvanickym spojenim se siti. To vsak 
n&m nedovoluje, abychom s napa- 
jecem zachazeli hplne bezstarostne. 
Usmernen^ napeti nachazej id se na v^- 
vodech tohoto pristroje dovede leckdy 
fcz poradne gtipnout. O opatrnosti pri 
zachazeni s privadenym sifcvym nape- 
tim myslim, ze nemuze byt pochyby, 

Zd&razhujeme zde otazku bezpec- 
nosti z toho duvodu, ze mnohy ctenaf 
ci konstrukfcr, ktery by az sem pracoval 
jen s anodovou baterii, mohl by pak 
z nedostatku zkusenosti podcenovat ne- 
bezpeci, jez v kazd 6 dobe skyta elek- 
tricky proud. 

Doufam, ze na tech to strankach se 
podafilo podat ctenafum srozumitelny 
vyklad o bateriovych prijimacich, jejich 
jednotlivych funkcich a zpusobech na- 
pajeni. Kazdemu, kdo se bude podle 
pokynu obsazenych v tomto sesite ridit 
a zapocne se stavbou nejak^ho typu 
bateriov^ho pfijimace, byf i vlastni kon- 
strukce, pfeji mnoho zdaru. 


K „Amatdrskemu nahrdvaci“ v cisle 9/55 RKS. 

K dotazdm na magnetofon soudruha Svobody sd&lujeme, 2e odpor R5 m4 hodnotu 10 ki?. 
Mimotodoslo ve vykresech k nekolika chybdm: U detailu B1 je tfeba vzdjemne prohodit koty 
29 a 31. U detailu B3 kdtu 7 zm£nit na 12. Na p&ce B zm&nit kotu 13,7 na 8, k6tu r 10 na r 6 a kotu 
8,5 na 9,5. U detailu C4 je tfeba spilovat okraj cepu o 0 16, aby po sestaveni toto osazetii nenara- 
£elo na lo^isko D5. Na panelu (obr. 26) zmenit kotu 70 na 72 a r 135 na r 133,5. V panelu nern ttl 
zakreslena ov&ln& dira pro cep C7, kter^ prochazi pfi sestaveni panelem. Polohu teto dtry je 
nutno or^sovat pfi sestaveni. U detailu hlavicky u plisku PI a P2 nemi byt zakreslena osa. K do- 
tazum na upevneni hlavicky upozornujeme, ze je umistena na pace C ve vyfrezovanem vybrani, 
ktere je hluboke 1,5 mm. Detail tohoto uchyceni nebyl znazorn£n, protoze velikost vybrani ;e 
zavisld na provedeni krytu hlavicky. Pfi sestaveni je nutno pocitat s drobnym montafnim pfi- 
zpusobenim. K tabulce na str. 354 ma civka 1900 zavitu drdtu o 0 0,07 mm smalt. 


RADIO V? KONSTRUKTCR SVAZARMU, ndvody a pldnky Amatfrskfho radia. Vydfi- 
vd Svaz pro spolupraci s armddou v NASEM VOJSKU, vydavat elstvi, n. p., Praha, redakce Prana. h 
rudni tr 25 (Metro). Teiefon 23-30-27. Ridi Frantisek SMOLIK s redakdnim kruhem (Josef CERNY, 
Vladimir DANCtK, Antonin HALEK, Karel KRBEC, Arnost LAVAN1E, Ing. Jar. NAVRATIL, Ing, 
Oto PETRACEK, Josef POHANKA, lauredt stdtni ceny, Antonin RAMBOUSEK, Josef S>EDLACEK, 
mistr radioamaterskeho sportu a nositel odznaku ,,Za obetavou prac;*^ Josel STEHLIK, mistr r ^dto- 
amatfrskfho sportu, Vlastislav SVOBODA, iaureat statni eery. Tan SIMA, mistr radioamaterskeho 
sportu, Zdenek SKODA). Vychdzi mesiend, v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi, n. p. ElaDe- 

kance 3., rodne vyjde 10 cisel. Gena iednotliveho iisla 3,50 K£s, predplatne na pdl roku 17,50 Kis. Ro^ 
gifuje Postovni novinovd sluzba. Objednavky pfi;imd kazdy poStovni ufad i dorudovatel. Tiskne NASE 
VOJSKO; n. p., Praha. Otisk povolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. Pmpevky redakce vraci, 
en byly-li vydaddny a byta-li prilozena frankovand obdlka se zpftnou adresou. Za puvodnost a veSkerd 
prdva ru^i autori prisp^vkd. Toto iislo vyslo 10. brezna 1956. — VS 12804, 
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